
導入編 


本製品や添付のソフトウェアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説 
明します。また、セットアップの際の手順を説明しています。ここで説明する内容をよく読 
んで、正しくセットアップしてください。 

特長（^2ぺージ） 

本製品の特長や添付（または別売品）のソフトウェア、およびを種オプション 
とソフトウェアの組み合わせによって実現できるシステム管理のための機能に 
ついて説明しています。 

導入にあたって（一8ページ） 

本製品をご利用されるシステムを構築する際に知っておいていただきたい事柄 
や、参考となるアドバイスが記載されています。 

お客様登録（一13ぺージ） 

お客様登録の方法について説明しています。 Express 5800シリーズ製品に関す 
るさまざまな情報を入手できます。ぜひ登録してください。 

セットアップを始める前に（一14ページ） 

セットアップの順唐を説明します。お使いになるオペレーティングシステムや 
購入時の本体によってもセットアップの方法は異なります。 

Windows Server 2003 x 目4 Editions のセットアップ（- ►] 7ぺージ） 

Windows Server 2003 x 64 Editions で運用する場合のシステムのセットアッ 
プの方法について説明しています。 

Windows Server 2003のセットアップ（-^2日ぺージ） 

Windows Server 2003で運用する場合のシステムのセツトアップの方まにつ 
いて説明しています。 


本書の中でフ□、ソピーディスクを使用した説明が記載されています 
が、本製品は標準構成でフ□、ソピーディスクドライブを内蔵していま 
せん。 

オプションの US 巨フ□、ソピーディスクドライブを使用してください。 
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2 特長 


特長 

お買い求めになられた本製品の特長を次じ示します。 


• Intel® Pentium® D Processor 搭載 

• 高速 1 000 己 ASE-T/ 100 己 ASE-TX/ 10 己 ASE-T インタフエース 
(1 Gbps/1 00 Mbps/ 1 日 Mbps 対応） 

• 高速ディスクアクセス 

• Dual Channel メモリ対応 


信頼性 



• メモリ監視機能 

(1 ビットエラー訂正/2ビットエラー横化） 

• メモリ縮退機能 

(障害を起こしたデバイスの論理的な切り離し） 

• バスパリティエラー横化 
• 温度おが 
• 異常お巧 

• 内蔵ファン回転監視機能 
• 内部電圧監視機能 

• ディスクアレイ(標準装備■オプションでもサポート） 
• 己 I 0 S パスワード機能 
• 本体遠隔監視機能 

• フ□ントべゼルによるセキュリティ□ック 
• 冗長ファン（オプション） 



同 


E 3 拡性 _ 

• PCI Exp 「 ess(x8) :1 ス □ 、ソト、 

PCI Exp 「 ess(x4)( コネクタは x8)1 ス□、ソト装備。 
もしくはオプシヨン実装により PCI Express x8 
1 ス□、ソト、 PCI-X バス 1 ス□、ソト装備。 

• 最大 8 G 己の大容量メモリ 

• LAN ポートを 2 ポート標準装備 

• US 己 2.0 対応 


3 ぐに使スる 

己 TO (工場組み込み出荷）じよりあらかじめ使用ずる 0 S の 
インストールやオプションの取り付けを指定できます。 


• ESMPR0 シリーズ 

• DianaScope 

• ディスクアレイユーティリティ（数種類） 

• 本体遠隔監視機能 (EXPRESSSCOPE エンジン) 


图ス ぺ-ス _ 

• 高さ 1U (が] 44mm) のラックマウント 
• スリム DVD-ROM ドライブ 


守機能 

• オフライン保守ユーティリティ 
• DUMP スイ、ソチによるメモリダンプ機能 


胃 f な機能搭載 

• EI Torito Bootable CD-ROM(no emulation mode) 

フォーマツトをサポート 

• POWER スイ、ソチマスク 
• ソフトウエア Power Off 
• リモートパワーオン機能 

• AC リンク機能 

• コンソールレス機能 

• IPMI V2.0 に準拠したベースボードマネージメント 
コント□ーラ旧 MC) を搭載 


m 己診断機能 

• Power On Self-Test(POST) 

• システム診断 (T&D) ユーティリティ 


胃 電力機能 


[ IP 利なセットアツプユーテイリテイ 


• EXPRESS 己 ULDER (システムセットアップユーティリティ） 

• ExpressPicnic (セットアップパラメータ FD 作成：！ーティリティ） 

• SETUP 脚 0S セットアップユーティリティ） 

• LSI Logic Software RAID Setup Utility(RAID 〕 ンフィグレーシヨン 

ユーティリティ） 
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本装置は、高い信頼性を確保するためのさまざまな機能を提供しています。 

本体に添付されている ESMPRO などのソフトウエアが提供する監視機能との連携により、シ 
ステムの障害を未然に防止、または早期に復旧することができます。 

また、停電などの電源障害からサーバを守る無停電電源装置、万一のデータ損失に備えるた 
めのバックアップ装置などといったを種オプション製品により、さらなる信頼性を磕保する 
ことができます。 

を機能はそれぞれ下の八ードウエア、およびソフトウエアにより実現しています。 


管理分野 

必要な八ードウエア 

必要なソフトウエア 

サーバ管理 

サーバ本体機能 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 

ストレージ管理 



• ディスク管理 

-八ードウエア全般 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 


-ディスクアレイコント□—ラ'’' 

Web-based Promise Array Manager 
MegaRAID Storage Manager 

• バックアップ管理 

DAT/AIT など* 

Windows 標準バックアップンール 
ARCserve for Windows NT '" 

BackupExec * 、 NetBackup * 

電源管理 

無停電電源装置 （ UPS ) * 

PowerChute Business Edition で 
(ま） 

無停電電源装置により、使用ずるソフト 
ウェアが異なります。 

ネットワーク管理 

100 BASE - TX 接続ボードなど 

WebSAM / Netvisor * 

リモート管理 

本体標準装備の EXPRESSSCOPE エン 
ジン（一部の機能の利用にはリモートマ 
ネージメント拡張ライセンス‘’' が必要） 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 

DianaScope 


* オプション製品 











4 特長 


サーバ 管理 

本体の八ードウエアの状態を管理するために 「ESMPRO/ServerAgent」 をインストールし 
てください。 rESMPRO/ServerAgentJ は本体の稼動状ミ兄などを監視するとともに万一の障 
害発生時 「ESMPRO/Se「ve「Mamge「」 と連携してただちに管理者へ通報します。 
ESMPRO/ServerAgent をインストールした場合、データビューアの項目ごとの機能可否は 
下記の表のとおりです。 


機能名 

可否 

機能概要 

八ードウエア 


〇 

八ードウェアの物理的な情報を表示する機能です。 


メモリバンク 

〇 

メモリの物理的な情報を表示する機能です。 


装置情報 

〇 

装置固有の情報を表示する機能です。 


CPU 

〇 

CPU の物理的な情報を表示する機能でず。 

システム 

〇 

CPU の論理情報参照や負荷率の監視をする機能でず。 

メモリの論理情報参照や状態監視をずる機能でず。 

ン〇デバイス 

〇 

I/O デバイス（シリアルポート、キーボード、マウス、ビ 
デオ）の情報参照をする機能です。 

システム環境 


A 

温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能です。 


温度 

〇 

崖体内部の温度を監視する機能でず。 


フアン 

〇 

ファンを監視する機能です。 


電圧 

〇 

崖体内部の電圧を監視する機能です。 


電源 

X 

電源ユニットを監視する機能です。 


ドア 

X 

Chassis Intrusion (崖体のカバー/ドアの開閉）を監視ず 
る機能です。 

ソフトウエア 

〇 

サービス、ドライバ、 0 S の情報を参照する機能です。 

ネットワーク 

〇 

ネットワーク ( LAN ) に関する情報参照やパケット監視を 
する機能でず。 

拡張バスデバイス 

X 

拡張ノなデバイスの情報を参照ずる機能でず。 

BIOS 

〇 

BIOS の情報を参照する機能でず。 

□ーカルポーリング 

〇 

ESMPRO/ServerAgent が取得する任意の MIB 項目の値 
を監視する機能です。 

ストレージ 

〇 

八ードディスクドライブなどのストレージ機器やコント 
□ーラを監視する機能です。 

ファイルシステム 

〇 

ファイルシステム構成の参照や使用率監視をずる機能でず。 

ディスクアレイ 


〇 

LSI Logic 社製ディスクアレイコント□-ラ （N 8103-91)、 
および Promise 社製ディスクアレイコント□ーラを監視 
する機能でず。 




* 上記ディスクアレイコント□ーラをサポートしていない 
本体装置の場合、ディスクアレイの情報はデータビュー 
アには表示しません。 

その他 


〇 

Watch Dog Timer による OS ストール監視をずる機能で 
ず。 



〇 

0 S STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。 


〇:サポート A :—部サポート X :未サポート 



ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent は、本体に標準添付されて 
います。各ソフトウエアのインストール方まや使用方法は、各ソフトウエアの 
説明を参照してください。 
































導ん漏己 


ストレージ管理 

大容量のストレージ機器を管理するために次の点について留意しておきましょう。 

• ディスク管理 

八ードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を 
高めることにつながると言えます。本体標準装備、またはオプションの RAID コント 
□ーラ（ディスクアレイコント□ーラ）を使用することにより、ディスクドライブをグ 
ループ化して冗長性を高め、データの損失を防ぐことができます。 

-本体標準装備 

本体のマザーボードには、シリアル ATA ( SATA ) 八ードディスクドライブを接続す 
ることができるチャネルを持っています。また、このチャネルを制御するコント 
□ーラによって RAID ドライブを構築することができます。コント□ーラがサポー 
卜している RAID レベルは RAIDO と RAID 1 です。 

コント□ーラの制御やを種設をはコント□ーラに搭載されているコンフィグレー 
ションユーティリティ 「LSI Logic Software RAID Setup UtilityJ を使用します。 
詳しくは「八ードウエア編」を参照してください。 

- ディスクアレイコント□ーラの場合 

ディスクアレイコント□ー ラは、 SATA または SAS 八ードディスクドライブを使っ 
たディスクアレイを構築するための PCI ボードです。 


ディスクアレイの RAID 0、 RAID 1、 RAID 5、 RAID 10( RAID 1 のスパン)のを RAID レ 
ベルをサポートしています。 

ディスクアレイコント□ーラの制御やを種設定はコント□ーラに搭載されているコ 
ンフィグレーシヨンユーティリティを使用します。詳しくは、ディスクアレイコン 
卜□ーラに添付の説明書を参照してください。 

このソフトウエアは、それぞれのディスクアレイコント□ーラの管理-監視をする 
とともに、£31\/1ド1^0/56「ソ6「1\/1311396「や[51\/1ド1^0/56「ソ6「八96け；との連携によリ、 
ディスクアレイの状ミ兄をトータルに監視し、障害の早期発見や予防措置を行い、 

八ードディスクドライブの障害に対して迅速に対処することができます。 

ディスクアレイの設定は、セットアップツール「シームレスセットアップ」でも設定で 
きます。より詳細な設ををするときじ、ボードのチップに搭載されているコンフィグ 
レーシヨンユーテイリテイを使用してください。 



MegaRAID Storage Manager、Web-based Promise Array Manager、ESMPRO/ 
ServerManager、ESMPRO/ServerAgent は、本体に標準で添付されています。 
ソフトウエアのインストール方まや使用方まは、各ソフトウエアの説明を参照し 
てください。 
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B GeWnc Started 

巧 j イ Get step-by-step help setting up NetBackup. 


I 间 -i 面 I 过 i* " 




バックアップ管理 

定期的なバックアップは、不意のサーバのダウンに備える最も基本的な対応です。 

DAT 装置などと各種ソフトウエアを使ってを期的にバックアップをとってください。容 
量や転送スピード、バックアップスケジュールの設をなど、ご使用になる環境に合わせ 
て利用してください。 

バックアップデバイスと接続するためにはオプションの SCSI コント□ーラボードが必要 
です。 


アプリケーション名 

説明 

NTBackup(OS 標準） 

Windows 標準のバックアップツール。 

単体バックアップ装置に単純なバックアップを行うときに使用。 

ARCserve ( コンピュータ • 

アソシエイツ社） 

国内で最もポピュラーな PC サーバのバックアップ、ソール。 

スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、 DB オンライン 
バックアップなどに対応可能。 

BackupExec ( Symantec 社） 

米国で最もポピュラーな PC サーバのバックアップ、ソール。 

NTBackup と同ーテープフォーマットを使用。 

スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、 DB オンライン 
バックアップなどに対応可能。 

NetBackup(Symantec 社） 

異種プラットフォーム環境で統合的な制御/管理を実現した、 
BackupExec の上位バックアップツール。基幹業務など大規模システ 
ムまで対応。才ープンファイルバックアップ、 Disaster Recovery を標 
準サポート。 DB オンラインバックアップなどに対応可能。 


ジョブ ( J ) 瓶！の泉。か）ツール CD ヘルブ ( H ) を 冷な^133が巧也1 


パリウアップユーティリティの詳細モードの開始 

。ィザードモード じ切り皆えるとバッウアッブけ夏元の記ちをより商勒こ巧たとびできます。 

I zr ~ i ，わウァパウィサ-ド赏 aK ぶ 

怕。ァ，プ。ィザ-防プ□。.ラムゃ乃伽バッゥァづが成することげできます。 

... I 巧元ウィサー F 見 

ミぶ^ 话元ウィザードで、 子—城 わウァがから馆元できます。 

. , I 白めクステム回巧ウィサード<か 

k 理 I ASR 華ぶウィザードは、2つの S 防、からなるシステムの的クア》プを巧巧します。1つは 

」 システム試ミをまむフ□ッビーで、1つは□一カルシステムバーティシヨンを含む目收けデ 


NTBackup 



ARCserve 


Datacenter 


II I ^ ^ ^ 
'll i{ Ir ^ i1 
II II ll HI 

4 度 iFcf rf か 


BackupExec 


NetBackup 
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電源管理 

商用電源のトラブルは、システムを停止させる大きな原因のひとつです。 

停電や瞬断に加え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の故障などがシステムダウンの要因と 
なる場合があります。 

無停電電源装置 ( UPS ) は、停電や瞬断で通常使用している商用電源の電圧が低下し始めると、 
自動的にバッテリから電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システム管理者は、その 
間にファイルの保存など、必要な処理を行うことができます。さらに電圧や電流の変動を抑 
え、電源ユニットの寿命を延ばして平均故障間隔 ( MTBF ) の延長にも貢献します。また、ス 
ケジュールなどによる本体の自動-無人運転を実現することもできます。 

本製品では、 APC 社製 Smart - UPS の無停電電源装置を接続オプションとして用意していま 
す。管理-制御 ソフ トウエアとして ESMPRO / UPSManager や ESMPRO / Automati - 
cRmningController などがあります。 


ネットワーク管理 


ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent を使用することにより、本体に内蔵さ 
れている LAN カードの障害や、回線の負荷率等を監視することができます。 

また、別売の WebSAM / Netvisor を利用することじより、ネットワーク全体の管理を行うこ 
とができます。 


リ モー ト管理 

本体標準装備の EXPRESSSCOPE エンジンと EXPRESS 目 ULDER に収められているアプリ 
ケーシヨン 「 DiamScope 」 を使用することにより、 LAN / WAN を介した本体のリモート監 
視や管理をすることができます。 

EXPRESSSCOPE エンジンが提供するリモート管理機能は t (下のとおりです。 

• Web ブラウザを使用したリモート制御（本体装置のリセット、電源 ON / OFF 、 システム 
イベント□グに EL ) の磕認など） 

• リモート KVM 機能、リモートデバイス機能(オプシヨンのリモートマネージメント拡張 
ライセンスが必要です。） 

• 0 S ストップエラー発生後の通報処理 

参 DianaScope による LAN / WAN 経由でのリモート制御、複数台装置の集中管理 


Web ブラウザを使用したリ モー ト制御やリ モー ト KVM 機能、リ モー トデバイス機能について 
は EXPRESSBULDER 内の 「 EXPRESSSCOPE エンジンューザーズガイド」を参照してくだ 
さい。 






8 導入じあたって 


NEC フイールデインク（株) 



なお、本装置に障害が発生した際に、 NEC フィールディング（株）がアラート通報を受信し 
て保守を行う「エクスプレス通報サービス」を利用すれば、低コストで Express 5800シリー 
ズの 障害監視.保守を行うことができます。 
r エクスプレス通報サービス」を利用することもご橫討ください。 


導入に友たつて 

本装置を導入するにあたって重要なポイントについて説明します。 

システム構築のポイント 

実際にセツトアップを始める前に、じ(下の点を考慮してシステムを構築してください。 


運用方法の検討 

「特長」での説明のとおり、本装置は運用管理•信頼性に関する多くの八ードウェア機能を持 
ち、用途に応じてさまざまなソフトウェアが添付されています。 

システムのライフサイクルの様々な局面において、「をハードウェア機能および添付ソフト 
ウェアのどれを使用して、どのような運用するか？」などを横討し、それに合わせて必要な 
八ードウエアおよびソフトウエアのインストール/設定を行ってください。 


稼動状況-障害の監視、および保守 

本体に標準添付の 「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「」、「 ESMPRO / ServerAgent 」 を利用するこ 
とにより、リモートからサーバの稼動状ミ兄や障害の監視を行い、障害を事前に防ぐことや万 
一の場合に迅速に対応することができます。 

運用の際は、 「 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「」 、 「 ESMPRO / ServerAgent 」 を利用して、万一の 
トラブルからシステムを守るようムがけてください。 
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システムの構築-運用にあたっての留意点 

システムを構築-運用する前に、次の点について確認してください。 

出荷時のが態を確認しましょう 

本製品を導入する前に、化荷時の状態を確認しておいてください。 

• システムやオペレーティングシステムのインス I ル状態について 

を文により化荷時の状態に次の2種類があります。 


出荷時のモデル 

説明 

カスタムインストール 

BTO( 工場組み込み出荷）にて Windows Server 2003 x64 Editions、 

Windows Server 2003、または Linux のインストールを指定された場合。 

未インストール 

BT0 (工場組み込み出荷）による 0S のインストールを希望されなかった場 
合。 


出)荷時のオペレーティングシステムのインストール状態により、必要なセットアップ作 
業が異なります。10ページの説明に従ってセツトアップを行ってください。 


• パーティシヨン構成について 

本装置では、セットアップすると1台目のディスクの先頭に保守用の領域（保守用パー 
テイシヨン）が自動的に作成されます。 




ノ 


オペレーティングシステム用パーティション 

カスタムインストールの場合は、お客様のオーダーによって異なります。 


保守用パーティション 

保守用の各種ユーティリティが格納されています。オペレーティング 
システムから旧 SA 構成」または 「MAINTE_P」 の FAT パーティショ 
ンとして認識されます。 























10 導 A にあたって 


セットアップの手順を確認しましょう 

システムを構築するにあたり、「セットアップ」は必要不可欠なポイントです。 

セットアップを始める前にセットアップをどのような順唐で進めるべきか十分に橫討してく 
ださい。 

必要のない手順を含めたり、必要な手順を省いたりすると、システムの構築スケジュールを 
狂わせるばかりでなく、本装置が提供するシステム全体の安定した運用と機能を十分に発揮 
できな< なります。 

• くその1 > 運用方針と障害巧策の検討 

八ードウエアが提供する機能や採用するオペレーティングシステムによって運用方針や 
セキュリティ、障害への対策方法が異なります。 

「特長 （2 ページ)」じ示す本装置が提供する機能を十分に利用したシステムを構築でき 
るよう橫討してください。 

また、システムの構築にあたり、ご契約の保守サービス会社および弊社営業担当にご相 
談されることもひとつの手だてです。 


• くその2> 八ードウエアのセットアップ 

本体の電源を ON にできるまでのセットアップを確実に行います。この後の「システム 
のセットアップ」を始めるためじ運用時と同じ状態にセットアップしてください。詳し 
くは、14ページに示す手順に従ってください。 

八ードウエアのセットアップじは、オプションの取り付けや設置、周辺機器の接続に化 
えて、内部的なパラメータのセットアップも含まれます。ご使用になる環境に合わせた 
パラメータの設定はオペレーティングシステムや管理用ソフトウエアと連携した機能を 
利用するために大切な手順のひとつです。 

• くその3> システムのセットアップ 

オプションの取り付けや BIOS の設をといった八ードウエアのセットアップが終わった 
ら、八ードディスクドライブのパーティションの設をやディスクアレイの設を、オペ 
レーティングシステムや管理用ソフトウエアのインストールに進みます。 

- 初めてのセットアップの場合 

初めてのセットアップでは、お客様がを文の際に指定されたインストールの状態に 
よってセットアップの方法が異なります。 

「カスタムインストール」を指をして購入された場合は、本体の電源を ON にすれば 
自動的にセットアップが始まります。セットアップの途中で表示される画面のメッ 
セージに従って必要事項を入力していけばセットアップは完了します。 

Linux のインストールを指定して購入された場合は、 Express 5800 / Linux インス 
I -ール代行サービス説明書を参照してセットアップを完了させてください。 

「未インストール」にて購入された場合は、添付の CD-ROM 
rEXPRESSBUILDERJ が提供する自動セットアップユーティリティ「シームレス 
セットアップ」を使用します。シームレスセットアップでは、はじめにセットアッ 
プに必要な情報を選択•入力するだけであとの作業はシームレス（切れ目な <) で 
自動的に行われます。 
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- 未インストールからのセットアップ-再セットアップの場合 

シームレスセットアップを使用してください。煩雑な作業をシームレスセットアッ 
プが代わりに行います。 

Linux の再インストールについては、 Express 5800 / Linux インス I —ル代行サービ 
ス説明書を参照してください。 

本装置がサポートしている OS は次のとおりです。 

— Microsoft ® Windows Server ™ 2003 R 2, Standard x 64 Edition 日本語版似降、 
「Windows Server 2003 x 64 Editions 」 と呼ぶ） 

— Microsoft ® Windows Server ™ 2003 R 2, Standard Edition 日本語版 （ JU 降、 
「Windows Server 2003」と呼ぶ） 

— Microsoft ® Windows ® Server 2003, Standard Edition 日本語版 （ JU 降、 
「Windows Server 2003」と呼ぶ） 

- Linux (サポートしているディストリビューションじついては、お買い求めの販売 
店、または保守サービス会社にお問い合わせください。） 

その他の OS をインストールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社じ 
お問い合わせください。 

「Windows Server 2003」では、ディスクアレイの設をから管理用ソフトウェアのイン 
ストールまでの作業をシームレスセットアップが行います。 

本装置固有のセットアップは （0 S を除く）、シームレスセットアップが代わりに行いま 
す。セットアップでは、シームレスセットアップを利用することをお勤めします。 


ii"0 Windows Server 2003 x 目4 Editions ではシームレスセットアップは使用 
身 できません 。 「Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 
Edition インスト レーシヨ ンサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセッ 
トアップ」を使用してください。 


• くその4> 障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解巧ができるよう障害処理のためのセット 
アップをしてください 。 Windows Server 2003 x 64 Editions、Windows Server 2003 
に関しては、本書で説明しています。 

参 くその日> 管理用ソフトウェアのインス!-ールとセットアップ 

使用する八ードウェア/ネットワーク環境へ合うように、インス!-ールが完了したソフ 
トウェア旧 TO で化荷時に組み込まれたものを含む）のパラメータを設定します。 

また、本装置と同じネットワーク上へ管理 PC (—般的な PC が使用巧）をを義し、管 
理-監視用のソフトウェアをインストールします。 

詳しくは「ソフトウェア編」をご覧ください。 

• くその目 > システム情報のノ（ックアップ 

「オフライン保守ユーティリティ」を使ってマザーボード上の装置固有情報をバック 
アップします。マザーボードが故障した場合、ボードを換後、この情報をリストアする 
ことによって巧換じ(前と同じ状態にすることができます。詳しくは57ページをご覧くだ 
さい。 
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各運用管理機能を利用するにあたって 

本装置で障害監視などの運用管理を行うじは、標準添付の ESMPRO / ServerAgent 、 
ESMPRO / ServerManager 、 または別売の同ソフトウェアが必要となります。この後で説明 
するセットアップ手順、またはソフトウェアの説明書（別売の場合）に従ってをソフトウェ 
アのインストール、および必要な設をを行ってください。 

を運用管理機能を利用する際には、 t (下の点にご注意ください。 

• ヴーノ (管理機能を利用するにあたって 

本体のをコンポーネント （ CPU / メモリ/ディスク/ファン）の使用状ミ兄の監視やオペ 
レーティングシステムのス I -ール監視など、監視項目によっては ESMPRO / 
ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent でしきい值などの設定!が必要になります。詳 
細は、をソフトウェアに関する説明やオンラインヘルプなどを参照してください。 

• ストレージ管理機能を利用するにあたって 

- ディスクアレイコント□ーラを使用する場合 


お使いの環境によって 、 MegaRAID Storage Manager 、 あるいは Web-based 
Promise Array Manage 「( N 8103-101または N 8103 -103 を使用する場合）をイン 
ストールしておく必要があります。「ソフトウェア編」の 「 Web-based Promise 
Array Managed の説明に従って Web-based Promise Array Manager をインス 
卜ールしてください。 

ディスクアレイシステムを構築する際は、ディスク稼働率や予防保守性を高めるた 
めにも、アレイディスクの整合性チェックを定期的に行うことをお勧めします。 
設を方法については関連する管理ユーティリティのド羊ュメントを参照してくださ 
い。 

- バックアップファイルシステムを使用する場合 

テープバックアップ装置を使用する場合は、クリーニングテープを使ってを期的に 
へ、ソドを清掃するようムがけてください。へ、ソドのミちれはデータの読み書きエラー 
の原因となり、データを正しくバックアップ/リストアできなくなります。 

• 電源管理機能を利用するにあたって 

- 無停電電源装置 ( UPS ) を利用するには、制御用ソフトウェアが必要です。制御用 
ソフトウエアには、 ESMPRO / UPSManager や ESMPRO / AutomaticRumingCon - 
trailer のご使用を推奨します。 


- 無停電電源装置 ( UPS ) を利用する場合、自動運転や停電回復時のサーバの自動起 
動などを行うには BIOS の設定が必要となる場合があります。「システム BIOS の 
セットアップ （128 ページ)」を参照して、 「 Server 」 メニューにある 「 AC - UNK 」 
の設ををご使用になる環境に合った設をに変更してください。 
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お客様登録 

NEC では、製品ご購入のお客様に 「 NEC ビジネス PC / PC サーバお客様登録サービス」への 
登録をお勤めしております。 

次の Web サイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを無料で 
受けることができます。 

http :// club . express . nec . co . jp / 




















14 セツトアップを始める前に 


セットアップを始める前に 

セツトアップの順唐と参照するページを説明します。セツトアップは八ードウエアから始め 
ます。 


BTO (工場組み込み出瑜にて Windows のインス! -- ルを指定した場 S ま、本 
■to 体に Windows のプ□ダクトキーび記載された ID ラベルび貼りつけ5れていま 
ず。 


Product Key: 

AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE 

111111111111111111111111111111111 

00000 - 000 - 000-000 


プ□ダクトキーは OS のセットアップや再インストール時に必要な情報です。 
剔びしたりミちしたりしないよう取り扱いにごを意下さい。もし剔がれて紛失し 
たり巧れて見えなくなった場台でも、ラベルの再発行はできませんので、あ5 
かじめプ□ダクトキーをメモし、他の添付品と一緒にメモを保管されることを 
お勧めします。 


EXPRESSBUILDER びサポートしているオプションボード 


添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM でサポートしているオプションボードは、 J ： rR こなり 
まず。もし、下記じ(外のオプションボードを接続ずるときは、オプションボード添付のマニュ 
アルと「応用セットアップ」 （58 ページ)を参照してセットアップしてください。 

Windows Server 2003 x 64 Editions • Windows Server 2003の場ち 

• EXPRESSBUILDER にて os のインス I ルをサポートしているボード 

- N 8103-101ディスクアレイコント□-ラ (SATA II ) 

- N 8103 -103 ディスクアレイコント□-ラ (SATA II ) 

- N 8103 -91 ディスクアレイコント日ーラ（内蔵 SASHDD 用） 

- LSI Logic Embedded MegaRAID ( tnn ) (マザーボード上のコント日ーラを利用） 

• その他オプション 

- N 81 03-75 SCSI コント□-ラ 
- N 81 03-95 SCSI コント日ーラ 
- N 8190 -126 SCSI コント日ーラ 
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次の順唐で八ードウエアをセ、ソトアップします。 


1. 別途購入したオプションを取り付ける（一99ページ)。 

2. 卓上に設置する場合は、最ち適した場所に設置する（^73ぺージ)。 

ラックに取り付ける場合は、本体の底面をしっかり持ってラックに取り付ける 
73ぺージ)。 

3. ディスプレイ装置やマウス、キーボードなどの周辺装置を本体に接続する（^8日 
ぺージ)。 

4. 本体に電源コードを接続する（一8日ぺージ)。 

日.八ードウェアの構成やシステムの用途に応じて BI 日 S の設定を変更する。 

128ページを参照してください。 


W "0 BIOS のノ くラメータで時刻や日付の設定び正しく設定されているか必ず確認し 
てください。 






16 セツトアップを始める前に 


オペレーテイングシステムのセツトアツ 


八ードウエアのセットアップを完了したら、お使いになるオペレーティングシステムに合わ 
せて後述の説明を参照してください。再インス I ''ールの際にも参照してください。 


スタート 



ハードウエアのセットアップ1已へージ 



システム情報のパック 

已7ページ 

アップ 



セツトアップ完了 


*1 シームレスセットアップの保守用/ (—テイシヨンの作成-巧守用各種 
ユーテイリテイのインス I ルまでかイ5ねれまず。 

*吕 Windows Server 2003 x 64 Editions / Windows Server 2003 
じ(外の Windows の OS のインス I — ル方法については本装置に添付の 
別冊の説明書を参照ずるか、保守ヴービスを社にお問い合わせください。 

*3 Express 己800 /Linux インス I — ル代行ヴービス説明書を参照してくださし、。 
*4 Windows Server 2003 x 64 Editions ではシームレスセットアップは 
使用でさません。 
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Windows Server 2003 x64 Editions 
のセットアップ 


八ードウエアのセットアップを完了してから 、 Windows Server 2003 x 64 Editions やシステ 
ムのセットアップをします。再インストールの際にも参照してください。 


カスタムインスIルモデルのセットアップ 


「 BTO (工場組み込み化荷)」で「カスタムインス!-ール」を指をして購入された本体のハード 
ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設をから、 0 S 、 本装置 
が提供するソフトウエアがすべてインストールされています。 

^ ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品で 
If 三巧] 初めて電源を ON にするときのセットアップの方ま(こついて説明しています。 

再セットアップをする場合は、 EXPRESS 目 ULDER (こ格納されているオンライ 
ンドキュメント 「Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition インスト 
レーシヨンサプリメントガイド」の「マニュアルセットアップ」を参照してく 
ださい。 


セットアップをはじめる前に （ 購入時の状態について） 

セットアップを始める前に次の点について磕認してください。 

本体の八ードウエア構成（八ードディスクドライブのパーティションサイズも含む）や八一 
ドディスクドライブにインストールされているソフトウエアの構成は、購入前のお客様によ 
るオーダー旧 TO (工場組み込み化荷)）によって異なります。 

下図は、八ードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。 










18 Windows Server 2003 x64 Editions のセットアップ 


セットアップの手順 

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。 


Windows Server 2003 x 64 Editions の場合 

1. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にし、そのまま Windows を起動する。 

しばらくすると、 [ Windows セットアップウィザードの開始]画面が表示されます。 
W 降、画面の指示に従って必要な設をや表示内容をよ<磕認し、[次へ]をクリ、ソクし 
てセットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約](使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認して 
ください。 

-[ソフトウェアの個人用設定]画面では、名前や会せをまたは組織名を入力します。 
-[ライセンスモー鬥画面では、使用するライセンスモードを選択します。 

—[コンピュータさ)と Administrator のパスワード]画面では、コンピュータ名)と 
Administrator のパスワードを入力してください。 

-[日付と時刻の設を]画面では、日付と時刻を正し<設をして<ださい。 

-[ネットワークの設を]画面では、ネットワークの設をを選択します。 

-[ワークグループまたはドメインを]画面では、ドメインに参力□させるか選択し 
ます。 

システムが再起動します。 

2. 19ページの「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ」を参照して、 
ネットワークドライバの詳細設定をする。 

3. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、ド 
ライバをインス I -ールする。 

4. 出荷時にインス I -ール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 

インス I -ール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指をしたものがインストール 
されています。例として次のようなソフトウェアがあります。 

— ESMPRO/ServerAgent 

- エクスプレス通報サービス* 

— MegaRAID Storage Manager 本 
— Web-based Promise Array Manager 

— PowerChute Business Edition (本ソフトウェアを購入された場合のみ）* 

上記のソフトウェアで「*」巧のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った 
状態に設ちまたは確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフ 
トウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態 

1こ己だおして"しさし"'〇 

己.日7ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。 

再セットアップをする際は「マニュアルセットアップ」を使用してください。 

「マニュアルセットアップ」は、 EXPRESS 目 ULDER に格納されているオンラインド羊ュメン 
卜 「Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition インストレーションサプリメントガ 
イド」を参照してください。 
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デバイスドライバ(本体標準装備)のセットアップ 

オプションのデバイスドライバのインス I -ールやセットアップについてはオプションに添付 
の説明書を参照してください。 

• PROSet 

PROSet は、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリティで 
す。 PROSet を使用することにより、 W 下のことが行えます。 

- アダプタ詳細情報の確認 

- ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断 
— Teaming の設を 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、システムに耐障害性に優 
れた環境を提供し、装置とスイッチ間のスループットを向上させることができます。こ 
のような機能を利用する場合は、 PROSet が必要になります。 PROSet をインス!ルす 
る場合は、 W 下の手順に従って<ださい。 

1 . 「EXPRESS 巨 UILDER」CD-R 日 M を DVD-R 日 M ドライブにセットする。 

2. エクスプ□-ラを起動する。 

[標準の スター トメ ニューモー ドの手順] 

スタートメニューから[エクスプ□ーラ]をクリ 、ソク する。 

[クラシックスタートメ ニュ ーモードの手順] 

スタートメニューから[プ□グラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[エクスプ□一 
ラ]をクリックする。 

3. 「く DVD-ROM® ドライブレター> 

:¥WINNT¥W2K3AMD¥NS4¥PR0SET¥WS3XPX64」 ディレクト U 内の 
「DXSETUP.EXE」 アイコンをダブルクリックする。 

[ Intel ( R ) PRO Network Connections - Installshield ウィザード]が起動します。 

4. [次へ]をクリックする。 

己.使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し 
て[次へ]ボタンをクリックする。 

目.[すべて]を選択して[次へ]ボタンをクリックする。 

7. [インスI-ール]をクリックする。 

[InstallShield ウィザードを完了しました]ウィンドウが表示されます。 

8. [完了]をクリックする。 

9. 「EXPRESS 巨 UILDER」CD-R 日 M を DVD-R 日 M ドライブわ、ら取り出す。 

10. システムを再起動させる。 

上で完了です。 

^ ドライバおよび PROSet に関する操作は、必ず本体装置(こ接続されたコンソー 

Iチェック 1 ルか6管理者権限 （Administrator 等）で□グインして実施してください。 0S 
のリモートデスクトップ機能によるリモートか6の設定変更操作はサポート 
しておりません。 
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• ネットワークドライバ 

標準装備の2つのネットワークドライバは、自動的にインストールされますが、転送速度 
と Duplex モードの設定が必要です。また、 IP アドレスを設をする際、[インターネットプ 
□ トコル ( TCP / IP )] のチェックボックスが外れている場合、チェックをがけてから IP アド 
レスの設定を行ってください。 

[PROSet びインス I -ールされていない場合] 

1. 「□一カルエリア接続のプ□パティ」ダイア□グボックスを開く。 

く標準のスタートメニューモードの手順> 

(1) スタートメニューから[コント□ールパネル]一[ネットワーク接続]- >[ □一カル 
エリア接続] ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Comection ) または ( Intel ( R ) 
PRO / 1000 PL Network Connection #2) をクリックする。 

[□一カルエリア接続の状態]ダイア□グボックスが表示されます。 

(2) [プ□パティ ] をクリックする。 

くクラシックスタートメニューモードの手順> 

(1) スタートメニューから[設定]一[ネ、ソトワーク接続]をクリックする。 

(2) [□— カル接続]アイコン ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Comection ) または 
( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Connection #2) をちクリ、ソクし、ポップ 
アップメニューから[プ□パティ ] をクリックする。 

2. [構成]をクリックする。 

ネットワークアダプタのプ□パティダイア□グボックスが表示されます。 

3. 間細設茵タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]を八ブの設定値と同 
じ値に設定する。 

4. ネットワークアダプタのプ□パティダイア□グボックスの [0 K ] をクリックする。 

W 上で完了です。 

[PROSet びインス I ルされている場合] 

1. 「□一カルエリア接続のプ□パティ」ダイア□グボックスを開く。 

く 標準の スター トメ ニューモー ドの手順> 

(1) スタートメニューから[コント□-ルパネルト[ネットワーク接続] 一[□-力 
ルエリア接続] ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Comention ) または ( Intel ( R ) 
PRO / 1000 PL Network Connention #2) をクリックする 

[□一カルエリア接続の状態]ダイア□グボックスが表示されます。 

(2) [プ□パティ ] をクリックする。 

くクラシックスタートメニューモードの手順> 

(1) スタートメニューから[設定]一[ネットワーク接続]をクリックする。 

(2) [日ーカルエリア接続]アイコン ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Connention ) 
または ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Connention #2) をちクリ、ソクし、 
ショートカットメニューから[プ□パティ ] をクリックする。 

2. [構成]をクリックする。 

[Intel PROSet ] ダイア□グボックスが表示されます。 
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3. [リンク]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]を八ブの設定値と同じ 
値に設定する。 

4. [Intel PR 日 Set] ダイア□グボックスの [OK] をクリックする。 

上で完了です。 

• オプションのネットワ--クのドライバ 

オプションのネットワークボード ( N 8104 -1 12/111/86/1 19/120/121/122) を使用す 
る場合について説明します。 

オプションのネ、ソトワークボード ( N 8104 -1 に/111/86/119/120/121/に 2) を使用する 
場合は、インストレーションサプリメントガイドのネットワークドライバの再インストール 
手順を参考じし 、 rEXPRESSBUILDERJ CD - ROM に格納されているドライバをインストー 
ルしてください。 


「N 8104 -1 12/1 19/120/121/122」のボード名ドライバ 

レ DVD - ROM のドライブレター >：¥ WINNT ¥ W 2 K 3 AMD ¥ NS 4¥ PR 0 1 000¥ WS 3 XPX 64 J 

「N 8104 -1 11/8目」のボード名ドライバ 

レ DVD - ROM のドライブレター >:¥ WINNT ¥ W 2 K 3 AMD ¥ NS 4¥ PRO 100¥ WS 3 XPX 64」 

インストール手順が不明な場合は、「オプションボード用ネットワークドライバのインス 
I -ール」の項を参照してください。 

オプションボード用ネットワークドライバのインスIル 

(1) デバイスマネージャを起動する。 

(2) [ネットワークアダプタト [ Intel ( R ) PRO /100 〜]または [ Intel ( R ) PRO / 1000- 
] をダブルクリックする。 

[ Intel ( R ) PRO /100 〜]または [ Intel ( R ) PRO /1000 〜]ダイア□グボックスが表 
示されます。 



[? その化のデバイス] 一 [? イ -サネ、ソ ト コントローラ] がある場合は [? イーサ 
ネッ トコントローラ] を ダブル クリックして くださし、。 


(3) [ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]をクリックする。 

[八ードウエアの更新ウィザード]が表示されます。 

(4) [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。 

(5) [一覧または特をの場所からインス!-ールする（詳細） ] を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク する。 


(6) [次の場所で最適のドライバを橫索する]を選択し、[次の場所を含める]に 
チェックを入れ、 


「NSl 04-1 12/119/12日/121/122」の場を 

「く DVD-ROM のドライブレター >：¥ WINNT ¥ W 2 K 3 AMD ¥ NS 4¥ PR 0 1 000¥ WS 3 XPX 64 J 

rN8104-1 11/8 目」の場含 

r く DVD - ROM のドライブレター >:¥ W 1 NNT ¥ W 2 K 3 AMD ¥ NS 4¥ PR 0 1 00¥ WS 3 XPX 64 J 
と入力し、[次へ]をクリックする。 

ドライバの模索が開始され、横索後にインストールが始まります。 

しばらくすると[八ードウエアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 
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(7) [完了]をクリックする。 

上で完了です。 

• アダプタフオルトトレランス ( AFT )/ アダプティブ□—ドバランシング ( ALB ) 


アダプタフォルトトレランス ( AFT ) とは、複数のアダプタでグループを作り、使用され 
ているアダプタに障害が発生した場合自動的にグループ内の他のアダプタに処理を移行 
させるものです。また、アダプティブ□ー ドバランシング ( ALB ) とは、複数のアダプタ 
でグループを作り、サーバから送受信パケットをグループすべてのアダプタから行うこ 
とにより、スプールパケットを向上させるものです。この機能は AFT 機能を含んでいま 
す。 AFT / AL 目機能を使用する場合はじ(下の手順に従ってセットアップしてください。 

1. デバイスマネージャより、ネットワークアダプタのプ□パティを開く。 

2. チーム化のタグを選択し、「その他のアダプタとチーム化する」にチェックを入れ、 
持規チーム]をクリックする。 

3. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

4. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

日.チームモードの選択で、「アダプタフオルトトレランス」、「アダプティブ□ー ドバ 
ランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。 

6. 「完了」のボタンをクリックする。 

7. デノ（イスマネージャより、上記で設定したチーム名のデノ（イスのプ□パティを開 
く。「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。 

8. チーム内のアダプタで、プライマリに設定する場合、ドライバを選択し、「プライ 
マリの設定)」をクリックする。チーム内のアダプタで、セカンダリに設定する場 
含、ドライバを選択し、[セカンダリの設定 ( S )] をクリックする。 

両方の設定が終了した場合、[日 K ] をクリックして画面を閉じる。 

9. 「スイッチのテスト」をクリック後、スイッチのテスト画面が表示されたら、「テス 
卜の実行」をクリックして実行する。実行結果、問題なしのメッセージが表示され 
れば、テスト完了。 



• AFT/ALB のセットアップは、ドライバインストール後、^：、ず再起動し 
た後に行う必要びあります。 

• アダプタフオルトトレランス ( AFT ) のグループとして指定ずるアダプタ 
は、同一八ブ、異なる八ブのどち5の接続でも使用可能でずび、異なる 
八ブに接続する場合は、すべて同一 LAN (同ーネットワーク)上に存在ず 
る必要びありまずので、カスケード接続にしてください。 

• アダブティブ□—ドバランシング ( ALB ) を使用する場合は、スイッチン 
グ八ブにのみ接続できまず。 

• マザーボードまたはオプションのネットワークカードを交換する場合、 
必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。 
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• グラフィックスアクセラレータドライバ 

グラフィックスアクセラレータドライバは、「システムのアップデート」で自動的にイ 
ンス I '''ールされます。 

くグラフィックスアクセラレータ（N81日日-4日）のドライバについて> 

既に運用中の装置において、グラフィックスアクセラレータ( N 8 105-45) ボードの取 
り付け/取り外しを行う場合は、すでにインストール済みのグラフィ、ソクスアクセラ 
レータドライバを削除する必要があります。 


標準装備のグラフィックスアクセラレータドライパとグラフィックスアクセ 
ラレータ ( N 810己-4己）ドライバを同時にインス!ルしないでください。 


次の手順に従って作業を進めてください。 

1 . スタートメニューから[設茵-[コント□-ル]の順でポイントし、[プ□グラムの追加 
と削除]をクリックする。 

2. プ□グラムー覧からお使いのグラフィックスアクセラレータドライバを選択し、 
[変更と削除]をクリックする。 

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバを削除する場合： 

[Matrox Graphics Software(remove only )] 

グラフィックスアクセラレータ(N81日日-4己）ドライノ くを削除する場合： 

[ATI Display Driver ] 

3. じ(降はメッセージに従ってアンインス!-ールをする。 

アンインストール後、画面の指示に従ってシステムを再起動します。 

4. グラフィックスアクセラレータドライバをインス!-ールする。 

己.次のくグラフィックスアクセラレータドライバのインスI-ール>を参照しドライバ 
のインスI-ールを行ラ。 

W 上で完了です。 

くグラフ ィッ クスアクセラレータドライバのインスI-ール> 

グラフ ィ、ソ クスアクセラレータドライバのインストールを行う前に、すでにインス I -一 
ルされたグラフ ィ 、ソクスアクセラレータドライバが削除されていることを確認してくだ 
さい。 


標準装備のグラフィックスアクセラレータドライパとグラフィックスアクセ 
ラレータ( N 810己-4已）ドライバの両方をインス!ルしないでください。 


次の手順に従って作業を進めてください。 

1 . 「EXPRESS 巨 UILDER」CD-R 日 M を DVD-R 日 M ドライブにセットする。 

2. スタートメニューから[プ□グラム]-[アクセサリ]の順でポイントし、[エクスプ □- 
ラ]をクリックする。 
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3. グラフィックスアクセラレータドライバをインス!-ールする。 

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバの場合： 

「く DVD - ROM のドラィブレター >:¥ WINNT ¥ W 2 K 3 AMD ¥ VIDEO ¥ MATROX 」 ディ 
レクトリ内のに ETUP . EXE ] アイコンをダブルクリ、ソクする。 

グラフィックスアクセラレータ(N81 05-45) ドライノ くの場合： 

「く DVD-ROM の ドライブレター >:¥ WINNT ¥ W 2 K 3 AMD ¥ VIDEO ¥ ES 1000」 ディ 
レクトリ内のに ETUP . EXE ] アイコンをダブルクリ、ソクする。 



インストールするグラフ イッ クスアクセラレータドライバを1つ選がしてくだ 
さし、0 


4. (降はメッセージに従って作業を進める。 

途中、「デジタル署名が見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、 
[はい]をクリックし、インス!-ールを続けてください。 

日.インス!-ール後、システムを再起動する。 

W 上で完了です。 

• SCSI コント□ーラ(N81 03-95/N8190-126) を追加接続する場合 

システムに SCSI コント日ーラ ( N 8103 -95/ N 8190 -126) を追力□接続する場合、 0 S のプラ 
グアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必 
要ありません。 

• SCSI コント□—ラ(N81 03-7 日)を追加接続する場合 

システムに SCSI コント日ーラ ( N 8103 -75) を追力□接続する場合、 0 S のプラグアンドプレ 
イ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされますが、その後ドライバのアップ 
デートが必要です。 

システムのアップデートを実施することでドライバが適用されます。 


障書処理のためのセットアップ 

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。 
詳細な手順についてはユーザーズガイド (49 ページ)をご覧ください。 


再セツトアツ 


Windows Server 2003 x 64 Editions の再セットアップをする場合は 、 EXPRESSBUILDER 
に格納されているオンラインド羊ュメント 「Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 
Edition インストレーシヨンサプリメントガイド」の「マニュアルセットアップ」を参照して 
ください。 
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Windows Server 2003 のセットアップ 


ハードウェアのセットアップを完了してから 、 Windows Server 2003やシステムのセット 
アップをします。再インス I -ールの際にも参照してください。 


カスタムインス I ルモデルのセットアップ 


「 BTO (工場組み込み化荷)」で「カスタムインストール」を指をして購入された本体の八ード 
ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設をから、 OS 、 本装置 
が提供するソフトウエアがすべてインストールされています。 

^ ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品 
をエック] で初めて電源を ON にするときのセットア、ソプの方法について説明していま 
す。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場 
合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。 


セットアップをはじめる前に （ 購入時の状態について） 

セットアップを始める前に次の点じついて確認してください。 

本体の八ードウエア構成（八ードディスクドライブのパーティションサイズも含む）や八一 
ドディスクドライブにインストールされているソフトウエアの構成は、購入前のお客様によ 
るオーダー旧 TO (工場組み a み化荷)）によって異なります。 

下図は、八ードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。 










26 Windows Server 2003 のセットアップ 


セットアップの手順 

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。 

Windows Server 2003 の場台 

1. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にし、そのまま Windows を起動する。 

しばらくすると、 [Windows Server 2003セットアップ]画面が表示されます。 

降、画面の指示に従って必要な設をや表示内容をよ<確認し、[次へ]をクリックして 
セットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約](使用許諾契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認して 
ください。 

-[ソフトウェアの個人用設を]画面では、を前や会社をまたは組織をを入力しま 
す。 

-[ライセンスモード]画面では、使用するライセンスモードを選択します。 

—[コンピュータさ)と Administrator のパスワード]画面では、コンピュータさ)と 
Administrator のパスワードを入力してください。 

-[日付と時刻の設を]画面では、日付と時刻を正し<設をして<ださい。 

-[ネットワークの設定]画面では、ネットワークの設定を選択します。 

-[ワークグループまたはドメインを]画面では、ドメインに参力□させるか選択し 
よす0 


システムが再起動します。 

2. 41ぺージの手順2日. m 降を参照して、 PR 日 Set のインス I -- ルとネットワークド 
ライパ'の詳細設定をする。 

3. オプションのデバイスでドライバをインス I -ールしていないものがある場合は、ド 
ライバをインス I -ールする。 


4. 出荷時にインス I -ール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指をしたものがインスI-ール 
されています。例として次のようなソフトウェアがあります。 

— ESMPRO/ServerAgent 

- エクスプレス通報サービス* 

— MegaRAID Storage Manager* 

— Web-based Promise Array Manager 

— Powe に hute 目 usiness Edition (本ソフトウェアを購入された場合のみ）* 

上記のソフトウェアで「*」巧のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った 
状態に設ちまたは磕認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフ 
トウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態 

1こ言又たしてく /"しご—し"'。 
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W "0 カスタムセットアップで出荷された場合、インス!ルされているサービス 
■to パックのパージョンと、装置に添付されているサービスパックのバージョンび 
異なる場合びありまず。本体にインストールされているサービスパック降の 
バージョンび添付されている場 S ホ、本体に添付の 「WindowsServer 2003 
RURx 対応 (Service Pack x ) インス!ル手順書」を参照してヴービスパッ 
クのインストールを行ってください。サービスパック情報に関しては、下言己サ 
イトより詳細情報を確認して<ださい。 

[8 番街] http :// nec 8. com / 


日.日7ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。再 
セットアップをする際は「シームレスセットアップ」を使ってください。 





28 Windows Server 2003 のセットアップ 



EXPRESSBULDER の「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップをします。 

r シームレスセットアップ」は、 RAID の設をから、オペレーティングシステム (Windows 
Server 200 3) 、を種ユーティリティのインストールまでを切れ目なく（シームレスで）セッ 
トアップできる方まです。 

八ードディスクドライブを購入時の状態と異なるパーティション構成で使用する場合や 、 OS 
を再インストールする場合は、シームレスセツトアップを使用してください。煩雑なセット 
アップをこの機能が代わって行います。 



Windows Server 2003 x 目4 Editions では、シームレスセットアップを使 
用できません。再セットアップする場合は 、 「Microsoft Windows Server 
2003 R 2, Standard x 目 4 Edition インスト レーシヨ ンサプリメントガイ 
ド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。 


^ シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット 
巨!^ アップについては日8ぺージの「応用セツトアップ」で説明しています。 



• シームレスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイル 
を使用したり、セットアップ中に設をしたパラメータをパラメータファ 
イルとしてフロッピーディスク（別途 1.44 MB フォーマット済み空きフ 
ロッピーディスクをご用意くださし、）に保存することができます。 

• パラメータフ ァイルは EXPRESSBUILDER にある 「 ExpressPicnic ®」 を 
使って事前に作成しておくことができます。 

ExpressPicnic を使ったセットアップパラメータ FD の作成方法について 
は、187ぺージで説明しています。 

• シームレスセットアップでは、「保ず用パーティシヨン」と呼ばれる約 
55 MB の保ず用の領域をハードディスクドライブの先頭に確保します。 
このパーティシヨンを確保したくないときは、マニュアルセットアップ 
(59 ぺージ参照)でインストールしてください。 

• セットアップパラメータ FD 用の空きフロッピーディスクはお客様でご用 
意ください。 
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OS のインス I -ールについて 

0 S のインストールを始める前にここで説明するを意事項をよく読んでください。 


Windows ファミリについて 

Windows Server 2003ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール巧能なエ 
ディションは次のとおりです。 

• Microsoft ® Windows Server ™ 2003 R 2 Standard Edition 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® Server 2003 Standard Edition 日本語版 

降 、 「Windows Server 2003」と呼びます。 

その他の OS をインス I -ールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い 
合わせください。 

Windows Server 2003 x 目4 Editions では、シームレスセットアップを使 
居^ 用できません。再セットアップする場合は 、 「Microsoft Windows Server 
2003 R 2, Standard x 目 4 Edition インスト レーショ ンヴプリメントガイ 
ド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。 


巨 IOS の設定について 

Windows Server 2003をインス I — ルする前に八ードウェアの目 I 0 S 設定:などを磕認してく 
ださい。128ページを参照して設をしてください。 


Windows Server 2003 について 

Windows Server 2003は、シームレスセットアップでインストールできます。ただし、次の 
点についてを意してください。 


W "0 • インス!ルを始める前にオプションの増設や本体のセットアップ 

置3 ( BIOS やオプションボードの設定）をすベて完了させてください。 

• 製社び提供している別売のソフトウェアパッケージにも、インストール 
に関する説明書び添付されていまずび、本装置へのインストールについ 
ては、本書の説明を参照してください。 

• シームレスセットアップを完了した後に49ぺージを参照して「メモリ 
ダンプの設定」などの障害処理のための設定をしてください。 


• ミラー化されているボリユームへのインス I -ールについて 

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合 
は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクじ戾し、イン 
ストール完了後に再度ミラー化してください。 

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータ 
の管理]内の[ディスクの管理]から行えます。 
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• MO 装置の接続について 

インストール時に M 0 装置を接続したままファイルシステムを NTFS に設定すると、ファ 
イルシステムが正しく変換されない場合があります。ファイルシステムが正しく変換さ 
れなかった場合は、 M 0 装置を外してインストールを最初からやり直してください。 


• DAT 等のメディアについて 

シームレスセットアップでは、 DAT 等のインストールに不要なメディアはセットしない 
でください。 

• A - ドディスクドライブの接続について 


0 S をインストールする八ードディスクドライブ W 外の八ードディスクドライブを接続 
する場合は、 0 S をインストールした後から行ってください。また、論理ドライブを複 
数作ぶしている場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」 （61 
ページ）を参照してください。 


• 作成するパーテイシヨンサイズについて 
[Windows Server 2日03の場合] 

システムをインス I -ールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることが 
できます。 


インストールに必要なサイズ十ページングファイルサイズ十ダンプファイルサイズ 
十アプリケーションサイズ 


インストールに必要なサイズ 


ページングファイルサイズ（推奨) 
ダンプファイルサイズ 
アプリケーションサイズ 


二3500 MB(Windows Server 2003 R 2) 

二3500 MB(Windows Server 2003 with 
ServicePack 1) 

二4400 M 目 (Windows Server 2003 + サービ 
スパック CD - ROM ) 

二搭載メモリサイズ X 1.5 
二搭載メモリサイズ十 12 M 巨 
=任意 


• 上記ぺージングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 

raa のための推奨サイズです。 

ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの 
初期サイズを持つページングファイルが必要です。 

また、ページングファイルび不足ずると仮想メモリ不足により正確なデ 
バッグ情報を採取できない場合びあるため、システム全体で十分なペー 
ジングファイルサイズを設定してください。 

• 1つのノ くーティシヨンに設定できるぺージングファイルサイズは最大で 
409已 MB です。搭載メモリサイズ X 1.日倍のサイズび409已 MB を超え 
る場合は、409己 MB で設定してください。 

• 搭載メモリサイズび 2 GBly 上の場合のダンプファイルサイズの最大は 
に048 MB +12 MB 」 です。 

• その他アプリケーシヨンなどをインス!ルする場合は、別途そのアブ 
リケーシヨンび必要とするディスク容量を追加してください。 
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例えば、搭載メモリサイズが51 2 M 目の場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から 

3500 MB 十 （512 MB X 1.5) 十 512 MB 十 12 MB 十 アプリケーションサイズ 
二 4792 MB 十 アプリケーションサイズ 

となります。 

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ 十 
ページングファイルサイズ」よリルさい場合はパーティションサイズを大きくするか、 
ディスクを増設してください。ダンプファイルサイズを磕保できない場合は、次のよう 
に複数のディスクに割り当てることで解まできます。 

1 . 「インストールに必要なサイズ+ページングファイルヴイズ」を設定する。 

2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルヴ 
イズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。 

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストー 
ルに必要なサイズ 十 ページングファイルサイズ」でインス!-ール後、新しいディ 
スクを増設してください。 

• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブへの再インス! 
ルについて 


ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの既存のパーティ 
シヨンを残したままでの再インストールはできません。 

既存のパーティシヨンを残したい場合は 、 rEXPRESSBUILDERJ CD - ROM に格納され 
ているオンラインド羊ュメント 「Microsoft Windows Server 2003 Editions インスト 
レーシヨンサプリメントガイド」を参照して再インストールしてください。 

インストレーシヨンサプリメントガイドにもダイナミックデイスクへのインストールに 
関するを意事項が記載されています。 


• ディスク構成について （ r 曰 SA 構成」と表示されている領域について) 


ディスク領域に忙に A 構成」と表示された領域が存在する場合があります。構成情報や 
ユーティリティを保存するための保守用パーティションです。削除しないでください。 



参サービスパックの適用について 

Express 5800シリーズでは、サービスパックを適用することができます。 

本体に添付されているサービスパ、 ソ クじ(峰のサービスパ、 ソ クを使用する場合は、下記サ 
イトより詳細情報を磕かめたうえで使用してください。 


に番街】 http :// nec 8. com / 
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セットアップの流れ 

シームレスセットアップは、次のような流れで進みます。 


EXPRESSBUILDER 

• _ _ 「シームレス 

ク セ放散. 

グ圆 ノノ ガをです。 


r シームレスセツト アツス は、 RAID の殺定から、 
あ 各種 ユー ティ リティのインストールまでを 
切れ目なく （シームレスで）セツトアツブできる 
ぉまです。 

いー ド ディスクを 踊 入時の巧態と異なるィ く ーティ 
シヨ ンホ誠で使巧する場合 や おを再インスト ー ル 
する場合は、シームレスた ツ トアジブを使用して 
< ださい。 煩雑なたジトアツブをこの機能が ft 
わって斤います。 ’ 



パラメータフアイルを使用してセツトアップを進めますか？ 


はし、 

♦ 

を意事項、制限事項の記載を読む 


いいを 

か 


牆忍 確認 

y トアップパラメータ FD を挿入する I 

艦忍 

♦ I 


(ファイル選択画面） 


既巧 


セツトアップパラメータフアイルのチェック 


正常 


ニスキップ= 設定の確認‘修正を巧うか選択ずる^ 

確認 


ク 


アレイディスク設定の画面 


で 


今 


ディスクアレイのコンフィグレーション《 

i 

保守用パーティションの作成 

i 

さ種ユーテイリテイのインス I ル 


か寺 木み 

オペレーティングシステムインス I ルメニュー 

■ ^ y 


す 



ソフトウエア使用許證契約に同意ずる 

サービスパック CD - ROM をセットする 
(サービスパックを適用する場合） 

み冬み— 


自動インストール 


み本寺み 

再起動後、インストール終了) 


《ディスクアレイコント□-ラび搭載されていて、 
アレイディスクの設定画面で、 RAID を新規作成する 
設定にした場合、このフエーズが実行される。 


J :入力や選択がぶ、要な作業 
] :自動のに作業び進む内容 
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セットアップの手順 

シームレス セッ ト アップでは、 ウイザード 形式によりをパラメータを設をしていきます。この 
とき、をパラメータを 一つの ファイル（パラメータファイル）としてフ □、ソピー ディスクへ保 
存することも巧能です。 


パラメータファイルを使ってセットアップするときは、ファイルイ呆存用として 
民エック 1 1.44 MB フォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あ 
らかじめ、お客様でフロッピーをご用意くださし、。 

再インストールするときは、保存しておいたパラメ ータファイルを読み込ませ 
ることで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。 

また、シームレスセットアップの中で、ディスクアレイコントローラなどの才 
プシヨンに添付されたドライバ FD (「大容量記憶装置用 OEM - FD 」） を個別に適 
用する場合は、パラメータファイルの設をも必要になります。このときも空き 
フロッピーディスクをご用意ください。 


• システムの構成を変更した場合は「システムのアップデート」（己6ぺ一 
ジ）を行ってください。 

• Windows Server 2003の起動後にネットワークアダプタなどのドラ 
イバの変更、または追加する場合は、オンラインドキュメントの 
「Microsoft Windows Server 2003 R 2 Standard Edition , 
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition インストレー 
シ ヨンサプリメントガイド」 を参照してください。 


1. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にする。 



• 0 S をインストールするときに M 0 装置を接続したまま作業を行うと、イ 
ンストールに失敗することがあります。失敗した場合は、 M 0 装置を外 
してインストールを最初からやり直してください。 

• 0 S をインストールするハードディスクドライブ必外のハードディスク 
ドライブを接続する場合は、 0 S をインストールした後から行ってくだ 
さし、0 

• 論理ドライブを複数作成している場合は、「論理ドライブが複数存在す 
る場合の再セットアップ手順」 （61 ぺージ)を参照してください。 


2. 本体の DVD - ROM ドライブに 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 CD - R 日 M をセットする。 

3. CD - R 日 M をセットしたら、リセットする （く Ctrl > + く Alt > + く Delete 〉 キーを押 
す）か、電源を 日 FF / 日 N してシステムを再起動する。 

CD - ROM からシステムが立ち上がり、 EXPRESS 目 ULDER が起動します。 
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4. [シームレスセットアップ]をクリックする。 



己.「パラメータファイルを使用してセットアップを進めますか？」といラメッセージ 
が表示される。 

パフメータファイルを使用する場合は「はし^」を、使用しなし^場合は「し^し^ス」を 
選択してください。 


パラメータファイルを使用してセツトアップを進めますか？ 


いいえ はい 


6. 「お願い」が表示されるので、表示内容をよく読んでから「確認」をクリックする。 


お願い 

シームレスセットアップ終了後、セットアップ情報をバックアップする 
ことをお勧めします。バックアップ障報び無いときは、修理復旧時に 
お客様の装置固有の情報や設定を復旧できなくなります。 
バックアップは、空きフ□ッピーディスクを1枚準備して、ツールで 
オフライン保守ユーテイリテイの「システム情報の管理」 から 「退避」 
を選択して < ださい。 


[ 確認] 


7. シームレスセットアップでの注意事項が表示たら、表示内容をよく読んで「確認」 
をクリックする。 


セットアップを進めると、自動のに何回かコンピュータび再起動しますび、 
EXPRESSBUILDER CD-ROM、 セットアップパラメータ FD は、指示びあるまで 
取り出さないでください。 


[ 確認 I 
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Ifi ック I 


ディスク(こなん6かの 0 S がインストールされている場合、インストールを続 
巧するかを確認するメッセージが表示されます。 

セットアップを続けるには「継続」を選択してください。 


このディスクには、すでに何らかの 
オペレーティングシステムび 
インス I ルされています。 

* この操作を続けると、ディスク内の 
/ i \ データが失われてしまいます。 

操作を続けますか？ 


継続 戻る 






8. パラメータファイルを使用する場合はセットアップパラメータ FD が要求されるの 
で、フ□ッピーディスクをセットして「確認」を選択する。 

パラメータファイルを使用しない場合はこのメッセージは表示されません。手順9へ 
進んでください。 


セツトアップパラメータ FD を挿入してくださし、。 


確認 戻る 


ここでセツトしたフ□、ソピーディスクは指示があるまで取り化さないでくだ 

I チェ ッ 3 さぃ。 

[既存のパラメータファイルを使用する場合] 

セツトしたフ □、ソ ピーディスク内のパラメータファイルの一覧が表示されます。 
(1) インス I -ールに使用するパラメータファイルを選択する。 

磕認のダイア □ グボ、ソクスが現れます。 
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に）パラメータを確認する場合は[確認]を、磕認せずにそのままインス!-ール 
する場合は、[スキッフ°]をクリックする。 

[確認]をクリックー手順9へ進む 

[スキツフっをクリックー手順10の後、手順12へ進む 


ディスクアレイコント□ーラが接続されていない場合は、手順10へ進んでくだ 
民エックI さい。手順10終了後、確認のダイア□グボックスが現れます。 

[確認]をクリ、ソクー手順じへ進む 
[スキップ]をクリックー手順13へ進む 


[空きフ□ッピーディスクを使用する場合] 

(1) [ファイルを: ( A )] の下にあるボックスをクリックするか、く A > 羊一を押す。 
入カボックスが表示されます。 



(2) ファイルをを入力する。 

9. ディスクアレイコント□ーラのパラメータを設定する。 

本装置のオンボード RAID 機能、またはオプションのディスクアレイコント□ーラを 
使用している場合は、[アレイディスクの設定]画面が表示されます。設定内容を確 
認し、必要なら修正を行ってから[終了]をクリックしてください。 

設をが終了すると、自動的に RAID の構築、保守用パーティションの作成およびを種 
ユーティリティのインス I —ルが実行されます。 


[外がけ财記定] 子.' ィげ子 W ) 外'日づ 


W ドィ巧の設定 

11 する I 

RAID の巧巧 

I 巧な RAID を巧用する I 

巧棉 r ィ巧の卜-邮郡 


がッ蛇稚おするドィ}嫩 


が川を巧成ずる RAID 


う仆卜 K の設定 


う仆卜 K の i 較目 



ISiSiA I \ \ \I 
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10. インス I -ールするオペレーティングシステムを選択する。 

リストボックスから [ Windows ] を選択します。 



11.次に、[基本情報]画面が表示されるので、設定内容を確認し、必要なら修正を 
行ってから[次へ]をクリックする。（画面中の「巧象マシン」は機種によって表 
示が異なります。） 

W 降、画面に表示される[次へ]、[戻る]、[ヘルフつをクリックして設をを確認しな 
がら画面を進めて<ださい。設を内容は必要に応じて修正して<ださい。 


<表示例> 
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• OS をインス!ルずるパーティシヨンは、必要最小限 m 上のサイズで 
確保してください （30 ページ参照)。 

• 「パーティシヨンの使用方法」で r 既存パーティシヨンを使用ずる」を 
選択すると、最初のパーティシヨン（保守用パーティシヨンを除く）の 
情報はフオーマットされ、すべてなくなります。それ似がのパーティ 
シヨンの情報は保持されます。下図は、保守用パーティシヨンが用意さ 
れている場合に情報び削除されるパーテイシヨンを示しています。 


第1パーテイシヨン 

<保守 用パーテイシヨン> 

第2八ーテイシヨン 

第3パーテイシヨン 

第4八ーテイシヨン 

保持 

削除 

保持 

概寺 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの 
既存のノ くーティションを残したまま再インス I -ールすることはできませ 
ん （30 ページ参照)。「パーティションの使用方法」で r 既存パーティ 
ションを使用する」を選択しないでください。 

• 「パーティション」に409己 MBiy 外を指定した場合は NTFS へのコン 
パー トび(2、要です。 

• 「パーティションの使用方法」で r 既存パーティションを使用する」を 
選択したとき、流用ずるパーティション於が（保守領域を除く）にパー 
ティシ ョンび巧在しなかった場合、 そのディスクの最大領域を確保して 
Windows Server 2003をインストールしまず。 

• 設定内容に不正びある場合は、次の画面には進めません。 

• 前画面での設定内容との関係でエラーとなり、前画面に戻って修正し直 
さなければな5ない場合もありまず。 

• ここでは日本語の入力はでをません。使用者名と会社名を日本語で入力 
したい場合は、□グオン後に入力画面がポップアップされますので、そ 
の時に再入力し、設定してください。ここでは、仮の名前を入力してく 
ださい。 

• IP アドレスの設定は書式のみチエックしています。 

サブネットマスク等との整合性については事前に確認しておいてくださ 
い。 

• セットアップパラメータを入力する場合、次の文字数 m 下で入力してく 
ださい。 （2 バイト文字は2文字で換算します） 


項目 

設定値 

文字数 

新規ユーザの作成 

ユーザ名 

19 

グループ名 

20 

フルネーム 

63 

説明 

47 

新規グループの作成 

グループ名 

20 

説明（グループ名） 

47 



[コンピュータの役割]画面にある[終了]をクリックすると、その後の設を 
はシームレスセットアップの既を値を自動的に還ネ尺して、インストールを行い 
ます。 
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12. オプションの大容量記憶装置ドライバのモジュールをコピーする。 

オプションの大容量記憶装置ドライバをインストールする場合は、大容量記憶装置 
に添付されているフ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブにセツトし、 
メッセージじ従つて操作してください。 


r 大容量記憶装置用 OEM - FD 」 をフ□ッピーディスク 
ドライブに挿入して < ださい。 


0 K 終了 


13. 追加するアプリケーションをインス I -ールする。 

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追力□でインス I -ールす 
る場合は、メッセージが表示されます。 


追加するアプリケーションのインストール 
媒体を CD - ROM またはフ□ッピーディスク 
ドライブに挿入して < ださい。 

0 K I I 終了 


14. メッセージに従って 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 CD - R 日 M を DVD - R 日 M ドライブか 
ら取り出す。この時セットアップパラメータ FD を使用している場合は、フ□ッ 
ピーディスクドライブから取り出す。 

1己 . Windows Server 2003 CD - ROM を DVD - ROM ドライブにセツトする。 

[ソフトウけ使用許諾契約]画面が表示されます。 

16. よく読んでから、同意する場合は、[同意します]をクリックするか、く F 8> キーを 
押す。同意しない場合は、[同意しません]をクリックするか、く F 3> キーを押す。 



W "0 同意しないと、セットアップは終了し 、 Windows Server 2003はインス 
トールされません。 
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17. 基本情報で「サービスパックの適用」を[する]にした場合は、次の操作をする。 

(1) メッセージに従って Windows Server 2003 CD-ROM を DVD-ROM ドライブか 
ら取り化す。 

(2) メッセージに従って Windows Server 2003サービスパック降の CD-ROM 
を DVD-ROM ドライブじセットする。 

Windows Server 2003と指定:したアプリケーシヨンは自動的じインストールされ、 
システムに□グオンします。 


— Service Pack 1び含まれた Windows Server 2003 CD - ROM を使用して 
インストールをされた場台は、再度 Service Pack 1を適用ずる必要はありま 
せん。 


18. [セットアップ情報]画面に表示された設定内容を確認し、必要なら修正を行ってか 
ら[日 K ] をクリックする。 



19. Microsoft Windows Server 2003 R 2 をインストールの場合は、インストール 
完了後、 [Windows セットアッス画面が表示される。 



Microsoft Windows Server 2003 R 2 Standard Edition DISC 2 を DVD - 
R 日 M ドライブにセットし、[日 K ] をクリックする。 

W 降はメッセージに従って作業を進めてください。 

インストール終了後、 Microsoft Windows Server 2003 R 2 Standard Edition 
D に C 2 を DVD-ROM ドライブから取り出)し、再起動してください。 


^ 基本情報でけービスパックの適用」を「しない」じした場合は、システムの 
医 H 巧 アップデートか6必ず Service Pack 1を適用してください。 
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2日. PR 日 Set をインストールする。 

PROSet は、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリ 
ティです。 

PROSet を使用することにより、 JU 下のことが行えます。 

- アダプタ詳細情報の確認 

- ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断 
— Teaming の設疋 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、装置に耐障害性じ優 
れた環境を提供し、装置とスイ、ソチ間のスループットを向上させることができま 
す。 

このような機能を利用する場合は、 PROSet が必要になります。 

PROSet をインストールする場合は、次の手順に従ってください。 



PROSet は、 「 Teaming 」 の設をに必須です。必ずインストールしてください。 


(1)「EXPRESS 目 UILDER」CD-ROM を DVD-ROM ドライフ、、(こセツトする。 

に）エクスプ□ーラを起動する。 

く 標準のスタートメニューモードの手順> 

スタートメニューから[エクスプ□ーラ]をクリ 、ソク する。 

く クラシックスタートメニューモードの手順> 

スタートメニューから[プ□グラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、にクス 
プ□ーラ]をクリ 、ソク する。 

(3) レ DVD-ROM のドライブレター >:¥WINNT¥DOTNET¥NS4¥PROSET¥2KXPWS03J 
ディレクトリ内の 「 DXSETUP.EXE 」 アイコンをダブルクリックする。 

[Intel(R) PRO Network Connections - Installshield ウィザード]が起動しま 
す。 

(4) [次へ]をクリックする。 

(5) 使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選 
択して[次へ]ボタンをクリックする。 

(6) [すべて]を選択して[次へ]ボタンをクリックする。 

(7) [インス!-ール]をクリックする。 

[Ins ね I に hield ウィザードを完了しました]ウィンドウが表示されます。 

(8) [完了]をクリックする。 

(9) システムを再起動する。 




ドライバおよび PROSet に関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソー 
ルか6管理者権限 （Administrator 等）で□グインして実施して<ださい。 0S 
のリモートデスクトップ機能(こよるリモートか6の設定変更操作はサポート 
しておりません。 
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21. ネットワークドライバのセットアップをする。 

標準装備の2つのネットワークドライバは、自動的にインストールされますが、転送 
速度と Duplex モードの設定が必要です。また、 IP アドレスを設定する際、[インター 
ネ、ソ トプ □ トコル ( TCP / IP )] のチェックボックスが外れている場合、チェックを付け 
てから IP アドレスの設定を行ってください。 

[PROSet びインス I -ールされていない場合] 

(1) 「□一カルエリア接続のプ□パティ」ダイア□グボックスを開く。 

く標準のスタートメニューモードの手順> 

1) スタートメニューから[コント□-ルパネル;|->[ネットワーク接続；|一[ □- 
カルエリア接続] ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Comection ) または 
( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Connection #2) をクリ、ソクする。 

[□一カルエリア接続の状態]ダイア□グボックスが表示されます。 

2) [プ□パティ ] をクリックする。 

く クラシックスタートメ ニュー モードの手順> 

1) スタートメニューから[設定]^〔ネ、ソトワーク接続]をクリックする。 

2) [□— カル接続]アイコン ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Comection ) ま 
たは ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Connection #2) をちクリックし、 
ポップアップメニューから[プ□パティ ] をクリックする。 

(2) [構成]をクリックする。 

ネットワークアダプタのプ□パティダイア□グボックスが表示されます。 

(3) [詳細設を]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]を八ブの設を值 
と同じ値に設定する。 

(4) ネットワークアダプタのプ□パティダイア□グボックスの [0 K ] をクリックす 
る。 

W 上で完了です。 

[PROSet びインス I ルされている場合] 

(1) 「□一カルエリア接続のプ□パティ」ダイア□グボックスを開く。 

く標準のスタートメニューモードの手順> 

1) スタートメニューから[コント □ ールパネル]一[ネットワーク接続] 一 [□ 一 
カルエリア接続] ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Comection ) または 
( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Connection #2) をクリ、ソクする。 

[□一カルエリア接続の状態]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 

2) [プ□パティ]をクリックする。 

く クラシックスタートメ ニュー モードの手順> 

1) スタートメニューから[設を]^[ネ、ソトワーク接続]をクリックする。 

2) [日ーカルエリア接続]アイコン [ lntel ( R ) PRO /1000 PL Network 
Comection ] または ( Intel ( R ) PRO / 1000 PL Network Connection #2) を 
ちクリックし、ショートカットメニューから[プ□パティ ] をクリックす 
る。 
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に）[構成]をクリックする。 

[Intel PROSet ] ダイア□グボックスが表示されます。 

(3) [リンク]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]を八ブの設を値と 
同じ値に設をする。 

(4) [Intel PROSet ] ダイア□グボックスの [0 K ] をクリックする。 

U 上で完了です。 

また、必要に応じてプ□トコルやサービスの追力日/削除をしてください。[ネット 
ワーク接続]から□一カルエリア接続のプ□パティダイア □ グボ、ソクスを表示させ 
て行います。 



サービスの追加にて、[ネットワー クモニタ] を追加することをお勧めします。 [ 
ネットワー クモニタ] は、[ネットワー クモニタ] をインストールした コン ピユー 
夕が送受信するフレー ム (またはパケット）を監視することができます。ネッ 
トワー ク 障害の解がなどに有効なツールです。インストールの手順は、この後 
の「障害処埋のためのセットアップ」を参照してください。 


22. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、そ 
れぞれを確実にインスI-ールする。 

23. 49ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップをする。 

24. 日7ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

W 上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。 
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グラフィックスアクセラレータドライバ 

グラフィックスアクセラレータドライバは、「システムのアップデート」で自動的にインス 
トールされます。 


グラフ ィッ クスアクセラレータ （ N 810 日- 4 日）のドライバについて 

既に運用中の装置において、グラフィックスアクセラレータ( N 8 105-45) ボードの取り付 
け/取り外しを行う場合は、すでにインストール済みのグラフイ、ソクスアクセラレータドラ 
イバを削除する必要があります。 


w "0 標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバとグラフィックスアクセ 
Bta ラレータ ( N 8105 -4 日）ドライバを同時にインス!ルしないでください。 


次の手順にしたがって作業をすすめてください。 

1 . スタートメニューから[設茵-[コント□-ル]の順でポイントし、[プ□グラムの追加 
と削除]をクリックする。 

2. プ□グラムー覧からお使いのグラフィックスアクセラレータドライバを選択し、 
[変更と削除]をクリックする。 

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバを削除する場合： 

[Matrox Graphics Software(remove only )] 

グラフィックスアクセラレータ(N81日日-4日）ドライノ くを削除する場合： 

[ATI Display Driver ] 

3. じ(降はメッセージに従ってアンインス!-ールをする。 

アンインストール後、画面の指示に従ってシステムを再起動します。 

4. グラフィックスアクセラレータドライバをインス!-ールする。 

日.次のくグラフィックスアクセラレータドライバのインスI-ール>を参照しドライバ 
のインスI-ールを行ラ。 


W 上で完了です。 
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グラフ ィッ クスアクセラレータドライバのインス I ル 

グラフ ィ、ソ クスアクセラレータドライバのインストールを行う前に、すでにインス I -ールさ 
れたグラフ ィ 、ソクスアクセラレータドライバが削除されていることを磕認してください。 

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバとグラフィックスアクセ 
巨^ ラレータ ( N 810己-4已）ドライバの両方をインストールしないでください。 


次の手順にしたがって作業をすすめてください。 


1 . 「EXPRESS 巨 UILDER」CD-R 日 M を DVD-R 日 M ドライブにセットする。 

2. スタートメニューから[プ□グラム]-[アクセサリ]の順でポイントし、[エクスプ □- 
ラ]をクリックする。 

3. グラフィックスアクセラレータドライバをインス!-ールする。 

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバの場合： 

レ DVD - ROM のドラィブレター >:¥ WINNT ¥ DOTNET ¥ VIDEO ¥ MATROX 」 ディ レ 
クトリ内のに ETUP . EXE ] アイコンをダブルクリ、ソクする。 

グラフィックスアクセラレータ(N81日日-4己）ドライノ くの場合： 

レ DVD - ROM のドラィブレター >:¥ WINNT ¥ DOTNET ¥ VIDEO ¥ ES 1000」 ディ レ 
クトリ内のに ETUP . EXE ] アイコンをダブルクリ、ソクする。 



インストールするグラフ イッ クスアクセラレータドライバを1つ還択してくだ 
さし、。 


4. 降はメッセージに従って作業を進める。 

途中、「デジタル署をが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、 
[はい]をクリックし、インストールを続けてください。 

日.インス!-ール後、画面の指示に従ってシステムを再起動する。 

W 上で完了です。 
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オプシヨンのネットワークボードのドライバ 

オプションのネ、ソトワークボード ( N 8104 -1 12/111/86/1 19/120/121/122) を使用する場 
合について説明します。 

オプションのネットワークボード ( N 8104 -1 12/111/86/119/120/121/に 2) を使用する場 
合は、インストレーションサプリメントガイドのネットワークドライバの再インス I -ー ル手 
順を参考にし、 「 EXPRESSBULDER 」 CD - ROM に格納されているドライバをインストール 
してください。 


「 N 8104 -1 12/1 19/120/121/122」のボード名ドライバ 

r く DVD - ROM のドライブレター >:¥ WINNT ¥ DOTNET ¥ NS 4¥ PR 01000¥ WS 03 XP 2 K 」 

「 N 8104 -1 11/8目」のボード名ドライバ 

r<DVD-R0M のドライブレター >:¥WINNT¥DOTNET¥NS4¥PR0100¥WS03XP2K」 


rN8104-114J のネットヮークボードを使用する場合は、添がされている CD か FD に格納さ 
れているドライバを使用してください。 

なお、インス!-ール手順が不明な場合は、添付されているネットワークドライバのインス 
トール手順を参照してください。 


オプシヨンボード用ネットワークドライバのインストール 

1 . デバイスマネージャを起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]一 [ Intel ( R ) PR 日/1日日〜]または [ Intel ( R ) PR 日/1日日日〜] 
をダブルクリックする。 

[ Intel ( R ) PRO /100 〜]または [ Intel ( R ) PRO /1000 〜]ダイア□グボ、ソクスが表示さ 
れます。 

— [? そのイ也のデバイス]づ？イーサネットコントローラ]がある場合はいイーサ 

r ヒント I ネットコントローラ]をダブルクリックしてください。 


3. [ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]をクリックする。 

[八ードウェアの更新ウィザード]が表示されます。 

4. [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。 

日.[一覧または特定の場所からインストールする（詳細） ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クする。 

6. [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[次の場所を含める]にチェック 
を入れ、 

「NSl 04-1 12/119/12日/121/122」の場を 

レ DVD - ROM のドライブレター >:¥ WINNT ¥ DOTNET ¥ NS 4¥ PR 01000¥ WS 03 XP 2 K 」 

「 N 81日 4-1 11/8目」の場合 

レ DVD - ROM のドライブレター >:¥ WINNT ¥ D 0 TNET ¥ NS 4¥ PR 0 1 00¥ WS 03 XP 2 KJ 


と入力し、[次へ]をクリックする。 

ドライバの模索が開始され、橫索後にインストールが始まります。しばらくすると 
[八ードウエアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 
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7. [完了]をクリックする。 

W 上で完了です。 


アダプタフオルトトレランス (AFT) /アダプテイブ□-ドバラン 
シング (ALB) のセットアップ 

アダプタフォルトトレランス ( AFT ) とは、複数のアダプタでグループを作り、使用されてい 
るアダプタに障害が発生した場合自動的にグループ内の他のアダプタに処理を移行させるも 
のです。また、アダプティブ□ー ドバランシング ( ALB ) とは、複数のアダプタでグループを 
作り、サーバから送受信パケットをグループすべてのアダプタから行うことにより、スプー 
ルパケットを向上させるものです。この機能は AFT 機能を含んでいます。 AFT / ALB 機能を 
使用する場合はじ(下の手順に従ってセツトアップしてください。 


1. デバイスマネージャより、ネットワークアダプタのプ□パティを開く。 

2. チーム化のタグを選択し、「その他のアダプタとチーム化する ( T )」 にチェックを入 
れ、時斤規チーム]をクリックする。 

3. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

4. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

己.チームモードの選択で、「アダプタフオルトトレランス」、「アタ'プティブ□ー ドバ 
ランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。 

6. 「完了」のボタンをクリックする。 

7. デノくイスマネージャより、上記で設定したチーム名のデノくイスのプ□パティを開 
く。「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。 

8. チーム内のアダプタで、プライマリに設定する場合、ドライバを選択し、「プライ 
マリの設定)」をクリックする。チーム内のアダプタで、セカンダリに設定する場 
合、ドライバを選択し、[セカンダリの設定]をクリックする。 

両方の設定が終了した場含、[日 K ] をクリックして画面を閉じる。 

9. 「スイッチのテスト」をクリック後、スイッチのテスト画面が表示されたら、「テス 
卜の実行」をクリックして実行する。 

実行結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 


• AFT/ALB のセットアップは、ドライバインス!ル後、必ず再起動し 

置3 た後に行う必要びありまず。 

• アダプタフォルトトレランス ( AFT ) のグループとして指定するアダプタ 
は、同一八ブ、異なる八ブのどち5の接続でも使用可能でずび、異なる 
八ブに接続ずる場合は、ずべて同一 LAN (同ーネットワーク)上に存在ず 
る必要びありまずので、カスケード接続にしてください。 

• アダプティブ□—ドバランシング ( ALB ) を使用ずる場合は、スイッチン 
グ八ブにのみ接続できまず。 

• マザーボードまたはオプションのネッ トワーク九ー ドを交換ずる場合 
は、必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。 
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SCSI コント□-ラ( N 8 103-75/95/ N 8 1 90-126) を追加接 
続する場合 

システムに SCSI コント日ーラ ( N 8103 -75/95/ N 8190-126)を追力□接続ずる場合、 OS のプラ 
グアンドプレイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされますが、その後、ドライ 
パのアップデートが必要です。 

システムのアップデートを実施する事でドライバが適用されます。 


N 81 03-75 のドライバについて 

インストール方まによりインストール後、 N 8103 -75 のドライバがシステムにインストール 
されていない場合があります。 

その場合、じ(下の手順にてドライバをインス I -ールしてください。 

1 . スタートメニューから[コント□ールパネル]-[管理ツール]-[コンピュータの管理 
] から[デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. デバイスマネージャで「その他のデバイス」として登録されている SCSI コント 
□ーラをダブルクリックする。 

3. [ドライバの更新]をクリックする。 

4. A- ドウエアの更新ウィザードが表示されるので、「一覧または特定の場所からイ 
ンスI-ールする(詳細)」を選択し、[次へ]をクリックする。 

己.「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、炊へ]をク 
リックする。 

目.[ディスク使用 (H)] をクリックする。 

- フ□、ソピーディスクドライブが接続されている場合 

フ□、ソピーディスクドライブに 「Windows Server 2003 OEM - D に K for 
EXPRESSBUILDERJ をセットして、製造元のファイルのコピー元に「3:¥」 

と入力し、 [0 K ] をクリックします。 

- フ□、ソピーディスクドライブが接続されていない場合 

DVD ドライブに 「EXPRESSBUILDERJ CD - ROM をセットして製造元のファ 
イルのコピー元に「く DVD ドライブのドライブレター 
:¥\ A / INNT ¥0 EMFD ¥ D 0 TNET ¥ FD 1」 と入力し、 [0 K ] をクリックします。 

7. [Adaptec SCSI Card 29320 ALP -Ultra320 SCSI] を選択し、[次へ]をク U ツ 
クする。 


W 上でドライバのインストールは完了です。 

画面の指示に従ってシステムを再起動してください。 
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障書処理のためのセットアップ 

障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のような 
セットアップをしておいてください。 

メモリダンプ（デバッグ情報）の設定 

本体内のメモリダンプ（デバッグ情報）を採取するための設をです。 


メモリダンプのま意 

• メモリダンプの採取は保守サービス会社の保守員び行いまず。お客様は 
メモリダンプの設定のみを行ってください。 

• ここで示ず設定後、障害び発生し、メモリダンプを保存するために再起 
動ずると、起動時に仮想メモリび不足していることを示すメッセージび 
表示される場台びありまずが、そのまま起動してください。起動し直ず 
と、メモリダンプを正しく保存できない場合びあります。 


次の手順に従って設ちします。 

1. スタートメニューから[コント□ールパネル]を選び、[システム]をクリックす 
る。 

[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [詳細設定]タブをクリックする。 

3. [起動と回復]ボックスの[設定]をクリックする。 
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4. テキス ト ボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。 

く D ドライブに rMEMORY . DMPJ というファイルをで書き込む場合> 

D :¥ MEM 0 RY.DMP 



Windows Server 2003 x 目 4 Editions の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズび 2 GB を超える場台は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません（メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ + lMBiy 上の空き容量のあるドライ 
ブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[力ーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズび変わりまず。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 

Windows Server 2003の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +12 MBiy 上(メモリサイズび 2 GB 
を超える場台は、2048 MB +12 MB 似上)の空き容量のあるドライブを 
指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズび 2 GB を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[力ーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズび変わりまず。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 
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日.[パフォーマンス]ボックスの駿赶をクリックする。 

[パフォーマンスオプション]ウインドウが表示されます。 


氏ステムのブテイ 


を胺1 ] ンビュ-夕る I A -ドウが自执ぞ巧 I リトト I 

Administrator として□クオンしねい巧合は、これらのほとんどのををはできません。 

「バフ オー マンス- 

視貸か果、ブ化ツサのスケジュール、巧り使用、も'よ U 板? J 巧り 


「ユーザー ブ□ファイル- 

□ヴオンに閱连したデスクトクブ設ミ 

^綻の」 


「おめと回ほ- 

システム起め、システムほ吾、わよ U デバッグ培賄 



設定の」 


巧巧变な汹） J エラ-扣まが 


0K I キサン tZ ル」 巧巧卿 


6. [パフオーマンスオプション]ウインドウの[詳細設定]タブをクリックする。 


紀貸か 作を Bi 綻 J 

コンビ: lV ^ の 
グ取 だで 巧になじて货 




112S1 


のデザインとバフォーマンスじほう設ミを迸巧してくださ 

项な辟黄巧巧臟甚規的解 

广デザインを僖先する(昼） 

广バフォーマンスを便先するを） 

广カスタムを)： 


回ウィンドウとボタンに視貸スタイルをほ巧する 

□ウィンドウを最穴化やを小化すると劑こアニターンヨンでま示する 

□ コンボポククスをスライ化て巧く 

□ スクリーンフォントの摄を;'骨らかじする 

□タスウバーボタンをスライドする 

□ デスクトツプのアイ]ンるに穿ミを巧ける 

□ ドラ》ヴやじウィンドウの巧容をまモする 

□ヒントをフ I - ドまたはスライドでま示する 

□ フォルダでよくほ用するタスクをほ用する 

□ マウスポインタの下に裝をま示する 


zi 


OK 


キャンむレ J 
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7. [仮想メモリ]ボックスの[変更]をクリックする。 



8. [選択したドライブのページングファイルサイズ]ボックスの[初期サイズ]を推 
奨値上に変更し、[設定]をクリックする。 




• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 
のための推奨サイズでず。 

ブートボリュームには、ダンプファイルを格納するのに十分な大きさの 
初期ヴイズを持つぺージングファイルび(2、要です。 

また、ページングファイルび不足ずると仮想メモリ不足により正確なデ 
バッグ情報を採取できない場合びあるため、システム全体で十分なペー 
ジングファイルサイズを設定してください。 

• r 推奨値」については、 r 作成するパーティシヨンサイズについて (30 
ぺージ)」を参照してください。 

• メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを 
再設定してください。 
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9. [ OK ] をクリックする。 

設をの変更内容じよってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。 
メッセージじ従つて再起動してください。 


ワトソン博±の設定 

Windows ワトソン博±はアプリケーシヨンエラー用のデバ、 ソ ガです。アプリケーシヨンエ 
ラーを橫化するとシステムを診断し、診断情報（□グ ） を記録します。彰断情報を探取でき 
るよう次の手順に従って設をしてください。 

1. スタートメニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

2. [名前]ボックスに rdrwtsn 32. exej と入力し、 [0 K ] をクリックする。 

[Windows ワトソン博±]ダイア□グボックスが表示されます。 



3. [□グファイルパス]ボックスに診断情報の保存先を指定する。 


rDRWTSN32.LOG」 というファイルをで保存されます。 



ネットワークパスは指定できません。□一カルコンピュータ上のパスを指定し 
区王ック I てください。 
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4. [クラッシュダンプ]ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。 



「クラッシュダンプファイル」は Windows Debugger で読むことができるバイナ 
リファイルです。 


己.[オプション]ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。 

- ダンプシンボル テーブル 

- すべてのスレッドコンテ羊ストをダンプ 
-既存の□グファイルに追化 

- クラッシュダンプファイルの作成 

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。 

目.[日のをクリックする。 


ネットワークモニタのインストール 

ネットワークモニタを使用することじより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てること 
ができます。ネットワークモニタを使用するためじは、インストール後、システムの再起動 
を行う必要がありますので、障害が発生する前にインストールしておくことをお勤めします。 

1. スタートメニューから[設定]をポイントし、[コント□ールパネル]をクリック 
する。 

[コント□ールパネル]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックする。 

[プ□グラムの追力□と削除]ダイア□グボックスが表示されます。 

3. [ Windows コンポーネントの追加と削晩をクリックする。 

[Windows コンポーネントウィザード]ダイア□グボックスが表示されます。 

4. コンポーネントの[管理とモニタツール]を選択し、[詳細]をクリックする。 

[管理とモニタツール]ダイア□グボックスが表示されます。 

己.管理とモニタツールのサブコンポーネントの[ネットワークモニタツール] 
チェックボックスをオンにして [ OK ] をクリックする。 

目. [ Windows コンポーネントウィザード]ダイア□グボックスに戻りますので、 
[次へ]をクリックする。 

7. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、要求された CD - R 日 M を 
DVD - R 日 M ドライブにセットして[日のをクリックする。 

8. [ Windows コンポーネントウィザード]ダイア□グボックスの[完了]をクリッ 
クする。 

9. [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックスの[閉じる]をクリックする。 





導入編 55 


10. [コント□ールパネル]ダイア□グボックスを閉じる。 

ネットワークモニタは、スタートメニューから[プ□グラム]一[管理ツール]を 
ポイントし、[ネットワークモニタ]をクリックすることにより、起動することが 
できます。操作の説明については、オンラインヘルプを参照してください。 


管理ユーティリティのインス I -ール 

添付の 「EXPRESSBULDER」CD-ROM には、監視用の 「ESMPRO/ServerAgent」 および 
管理用の 「ESMPRO/Se「ve「Mamge「」 などが収録されています。 ESMPRO/ServerAgent 
は、シームレスセットアップで自動的にインス!'■'ールすることができます。 

[スタート]メニューの[プ□グラム]やコント□ールパネルにインス!-ールしたユーティリ 
ティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインス 
トールしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールして 
ください。 



ユーティリティには、ネットワーク上の管理 PC にインストールするものもあ 
ります。詳しくは第3編の「ソフトウてァ編」を参照してください。 
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システムのアップデート〜ヴービスパックの適用〜 

システムのアップデートは、次のような場合に行います。 

• システム構成を変更した場合(内蔵オプションの機器の取りがけ/取り外しをした場合） 
参システムを修復した場合 

• バックアップ媒体からシステムをリストアした場合 

けービスパック関連の Express 5800用差分モジュールを適用したシステムの場合は、 
再度 RUR のフ□、ソピーディスクを使用して Exp「ess5800 用差分モジュールを適用して 
ください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。） 



本装置では ServicePack なしは、サポートしておりません。 

ServicePack 1必上を使用する必要があります。 

ServicePack 1が含まれた Windows Server 2003 CD-ROM を使用しインストー 
ルを された 場合は、 再度 Service Pack 1 を適用する必要はありません。 


管理者権限のあるアカウント （Administrator など）で、システムに□グインした後、 
rEXPRESSBUILDERJ CD-ROM を本体の DVD-ROM ドライブにセットしてください。 
表示された画面「マスターコント□ールメニュー」の[ソフトウェアのセットアップ]を左 
クリックし、メニューから[システムのアップデート]をクリックすると起動します。じ(降 
は画面に表示されるメッセージじ従って処理を進めてください。 


〇オンラインドキュタント 


EXPRESSBUILDER 


Express 5800 Series 
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システム情報のノ（ックアップ 

システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム 
情報をパ、ソクアップすることをお勤めします。 

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設をを復旧（リ 
ストア）できなくなります。次の手順に従ってバックアップをとってください。 

1. 3.日インチフ□ッピーディスクを用意する。 

2. 「EXPRESS 巨 UILDER」CD-R 日 M を本体装置の DVD-R 日 M ドライブにセットし 
て、再起動する。 

EXPRESS 巨 UILDER から起動して 「EXPRESS 目 ULDER トップメニュー」が表示さ 
れます。 

3. [ツール]一[オフライン保守ユーティリティ]を選択する。 

4. [システム情報の管理]から[退避]を選択する。 

W 降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。 
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応用セツトアツ 


システムの環境やインスI-ールしようとするオペレーティングシステムじよっては、特殊な 
手順でセ、ソトアップしなければならない場合があります。 

シームレスセットアップ未巧応の大容量記憶装置コント□—ラ 
を利用する場合 

最新のディスクアレイコント日ーラなど、本装置に添付の EXPRESS 目 ULDER に対応してい 
ない大容量記憶装置コント□ーラが接続されたシステムにおいて、 0S の再インスI-ールなど 
をする場合は、次の手順でセツトアップしてください。 



• BTO (工場組み込み出荷）により、 0 S 組み込み出荷された状態からセッ 

トアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。 

参 シームレスセットアップにか応しているオプシヨンボードについては 
「 EXPRESSBUILDER がサポートしているオプションボード」 （14 ぺージ 
を参照してください 


1. セツトアップしよラとする大容量記憶装置コント□ーラの説明書を準備する。 



本書の内容と大容量記憶装置コントローラの説明書との内容が異なる場合は、 
大容量記憶装置コントローラの説明書を優先してください。 


2. ディスクアレイコント□-ラの場合は、コント□-ラの説明書に従って RAID の設 
定を行ラ。 

RAID 設定の不要な大容量記憶装置コント□ーラの場合は、手順3へ進んでくださ 
い。 

3. 「EXPRESS 目 UILDER」CD-R 日 M からシステムを起動させる。 

4. シームレスセットアップを実行し、次のよラな内容に設定されていることを確認す 
る。 

- アレイディスクの設を画面が表示された場合は、[既存の RAID を使う]を 
チェックする 



コントローラに よっては、設を画面が現れないことがあります。 


-[大容量記憶装置用 OEM-FD の適用をする]をチェックする 



このオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されている 
ドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。 
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日.シームレスセットアップの途中で[大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。 

大容量記憶装置コント□ーラに添付されているフ□、ソピーディスクをフ□、ソピー 
ディスクドライブにセツトし、 W 降は画面のメッセージじ従って操作してくださ 
い。 


r 大容量記憶装置用 OEM - FD 」 をフ□ツピーディスク 
ドライブに}串入してください。 


0 K 終了 


マニュアルセットアップ 

マニュアルセツトアップについて説明します。 


Windows Server 2003 x64 Editions の場台 

オペレーティングシステムのインストールは、マニュアルセットアップを使用します。 

マニュアルセットアップで Windows Server 2003x64 Editions をインストールする方まじつ 
いては、 EXPRESS 目 ULDER に格納されているオンラインド车ュメント 「Microsoft 
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition インストレーシヨンサプリメントガイド」 
を参照してください。また、あらかじめ EXPRESSBULDER から、「サポートディスク」を作 
成しておいてください。 


Windows Server 2003 の場合 

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお 
勤めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要に 
なることがあります。 

シームレスセットアップを使わずに Windows Server 2003をインストールする方まについて 
は、 EXPRESS 目 ULDER に格納されているオンラインド羊ュメント 「Microsoft Windows 
Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition イン 
ストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめ 
EXPRESSBULDER から、「サポートディスク」を作成しておいてください。 


オプションボードを接続する場合は、オプションボードに添付の説明書も併せ 
医エック I て参照してください。 
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サポートディスクとは 

• Windows Server 2003 x 目4 Editions の場合 


「マニュアルセットアップ」では 、 「Windows Server 2003 x 64 Edition OEM-DISK for 
EXPRESSBUILDERJ と呼ばれるサポートディスクが必要です。 

作成方まについては、 EXPRESS 目 UILDER に格納されているオンラインド羊ュメント 
「Microsoft Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition インストレーシヨンサプ 
リメントガイド」を参照してください。 

• Windows Server 2003の場合 

シームレスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順「マニュアルセット 
アップ」では 、 「Windows Server 2003 0 EM - D に K for EXPRESS 巨 UILDER 」 と呼ばれ 
るサポートディスクが必要です。 

「Windows Server 2003 OEM - D に K for EXPRESSBUILDERJ には 、 Windows Server 
2003のインス I -ールで必要となる RAID コント□ーラや SCSI コント□ーラのドライバな 
どが含まれています。マニュアルセットアップを始める前に 「Windows Server 2003 
OEM - D に Kfor EXPRESSBUILDERJ を用意してください。 

1. 3.己インチフ□ッピーディスクを1枚用意する。 

2. 周辺装置、本体の順に電源を日 N にする。 

3. 本体の DVD-R 日 M ドライブに添付の 「EXPRESS 巨 UILDER」CD-R 日 M をセット 
する。 

4. CD-R 日 M をセットしたら、リセットする（く Ctrl>+ く Alt>+ く Delete〉 キーを押す） 
か、電源を日 FF/ 日 N してシステムを再起動する。 

CD - ROM からシステムが立ち上がり、 EXPRESS 巨 UILDER が起動します。 

日.[ツールメニュー]から[サポートディスクの作成]を選択する。 

目.[サポートディスク作成メニュー]から [Windows Server 2日日3日 EM-D に K 
for EXPRESSBUILDERJ を選択する。 

7. 画面の指示に従ってフ□ッピーディスクをセツトする。 


「Windows Server 2003 OEM - D に K forEXPRESSBULDER 」 が作成されます。 


作成した 「Windows Server 2003 0 EM-D に K for EXPRESSBUILDERJ はライト 
プ□テクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。 

Windows(Windows 95 W 降 、 Windows NT 4.0 W 降)が動作するコンピュータをお持ち 
の場合は、 Windows 上で [EXPRESSBUILDERJ CD - ROM をセツトすると起動する 
r マスターコント□—ルメニュー」から Windows Server 2003 OEM - D に K for 
EXPRESS 巨 UILDER を作成することもできます。 
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論理ドライブび複数を在する場合の再セットアップ手順 

ここでは論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順とドライブ文字の修正手順 
について説明します。 

再セットアップをはじめる前に 

万一の場合に備えて再セツトアップを開始する前に、必ずデータのバックアップを行ってく 
ださい。 


再セットアップ手順 

1. 本書および「インストレーシヨンサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル 
セットアップを開始する。 

2. 次のメッセージが表示されたら、日 S をセツトアップしたいバージョンを選択する。 


次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の 
領域が表示されていまず。 

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。 


W "0 システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字はセットアップ 
完了後は修正できません。この画面で正しいドライブ文字び割り当て 5 れてい 
ることを確認してか 5 セットアツプを続行してください。 


3. 再び、本書および「インストレーシヨンサプリメントガイド」の手順に従ってマ 
二：!アルセットアップを続行する。 

4. セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合があります。 
ドライブス字の修正が必要な場合は「ドライブ文字の修正手順」に従ってドライブ 
夕字を変更する。 


ドライブス字の修正手順 

下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更でき 
ませんので、ごを意ください。 

1. [スタート]メニューの[マイコンピュータ]をちクリックして[管理]を選択し、[コン 
ピュータの管理]を起動する。 

2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。 

3. ドライブタ字を変更したいボリュームを選択してちクリックし、[ドライブタ字と 
パスの変更]を選択する。 

4. [変更]を選択する。 

日.[次のドライブ文字を割り当てる (A)] を選択し、割り当てたいドライブス字を選択 
する。 

6. [0K] を選択する。 
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7. 下の確認メツセージが表示されたら、[はしリを選択する。 


ボリュームのドライブ文字を変更ずると、プ□グラムが動作しないことが 
あります。このドライブ文字を変更しますか？ 


8. [コンピュータの管理]を終了する。 





